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I  N^  T  II  O  J^  XJ  C^  T  T  O  IN^ 


CriASSIFIOATION  OF  CaNADUN   STATIONS. 


is  as'fonowT:-"**'""  "^^''^  ^'''  obtained  in  the  Motoorolosi.al  S.rvi.e  of  the  Dominion  of  Canada 
of  tiS'fot^St^dint'fo'rtol; "''""'  observations  ar.  taken  day  and  night  at  equal  intervals 
Telegraph  Reporting  Stations,  where  all  the  ordinary  observations  are  taken  three  times  dailv 
at  he  same  absolute  t,me,  namely  H  A.M.,  8  P.M.  and  8  P.M.,  T5th  Meridian  t  ini,  and  thvfirst  a  d 
last  im,  reported  by  t.'legraph  n^  «oon  as  tak.'n,  to  the  Central  Offiee  ai  Toronto 

daily^^f  oTrSf tdd^is.''  "'"''  ''""'  "'^'"  ''^"  '""^  ^^''''^^^  observations  are  taken  three  times 
Ordinarp  Stations  of  the  Second  Class,  where  regular  observations  of  temperature  extremes  of 
temperature,  the  direction  and  velocity  of  the  wincf,  and  the  state  of  the  wXr  are    aken  three 
times^daily  at  regular  local  times,  the  rainfall  and  snowfall  also  being  me™d 

theg2;srit:Settth^f ' '"''''  "'""•  "^'^''^^  "^"  ''■''-'  ^''''^  ''''>•  ^'  -» --'  -°w.  -d 

Stations    in   o,.e,.tiou    during    1897  r  with   the    Lautude,    Longitude,  and   Height    al.ove    Sea    when    known,    also    the 

class  of  eacli  Station. 
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(;.  W.  (Till. 

.Mrs.  .losejih  Header. 

.Mrs.  Ijeshe  (inrtlnn. 

Sitrgt.-. Major  Lewis  ll<K»(H'r,  W.M.I', 

.Mr.s.  W.  i;.  Kiiiglit. 

H,  Richantmin. 

(1.  Will. 

Charles  H.  I.akey. 

(J.  T.  B<rrv. 


a.  A.  Redfc.nl. 
Willi.lmC.  Wintielil. 
W.  II.  Sliillintjlaw. 
William  .Sniitli. 
11.  K.  Coates. 
K.  K.  Heath. 
;i.  K.  I'hmkett. 
Willialii  Scott. 
I'.  W.  Kolston,  M.l). 
A!fr.d  C.-hl,  M.IJ. 
(ie.irk'e  M.  White 
A.  KliUVSsell, 

•lohn  Devlins, 

V.  W.  Stevenson. 

William  lianuhhuxl. 
Mrs,  .1.  M,  Wellw,,,Kl. 
(leortie  H.  Iira<lshav\'. 
W,  .M,  11  ,llaml, 
R.  E.  W.  i;...«lriilge. 
Thos.  Iljigyaril. 
.1.  r.  Young, 
Richaril  .\.  l,ea. 
.1,  ().  Rattray. 
K.  A.  Strnthers 


»,  D.U. 
W.M.I'. 


kV.M.P. 

G. 


K>ivr,  W.M.r.    N. 


STATIONS. 


METKOHOLOdlCAL   V-AHLKH. 

HTATiofM  in  opemtion  during  1897,  iic-Continned. 

T 

r. 


Manitob.4— Cimc/n,/((?. 


Rosw^lM'rry 

Kajjic)  City 

Katliwfll 

KoHf^lviiik  .... 

•St    .A  liaiH 

.Stiuiy  Mdiinuiii. 

Sluinl  I,ak. 

Selkirk 

'IVl'luTIlt' 

Till  \k  Mduiitiiin 
Winnipeg 


O.VTAHIO. 


AlUin 

Ardeii. ...   

Ann  .a 

Brantfool 

Bancroft     

BiHcutasing  . . . 

Beatrice 

Biniain 

Bala  (Wliitei.i(le) 

Uurk's  Kall» 

Bo|<ni»r 

Ban  ie 


Barclay 

Bleiilieiiii 

Bolicay^con 

Bloonitield 

f'iiapliau 

(-'artier 

Coldwater 

(■'ottani 

Chatlmni 

Cont'fitiijfo 

Ckmtarf 

Cii!lingw(xxl 

Calvin 

Croydon   

Cherry  Valley  

Col(Ntn-ani 

Cowal 

I>e.seronto 

I)e  CeWMvilie 

Ourliani  .    . 

I  leer  I'ark '.'. 

I>elllii(;h 

Deultown 

iJe^hamts 

l''iiiiisiiiore ' 

Kniwlalc  

KrasinUH   .... 

JJ'Ki"     

r^mo  River  

F(trt  l-'iaiiciH 

•  ilen  Kl.ii   V 

(iisinrii.'i   . 

Call :;  ;; 

tiraveiihurHt 

(.eorgetimn. .        

•  ioileriuli  Iiii?litliou»u. 

Heron  Buy 

Hiililnirton 

Haileybury 

Hamilton     

Huntavillf '.*,' 

KiiiK«toii  

Kinp<ton 

Kincariiinc. . .. 

Ki'iey .:.:: 

Kiiiinont       

lioihion 

IjinHflay 

laicknow  . . 

Wakefield '.'..'..'.. 

1'aii.sdowile   .    . 
IiionV  llemi  ... 

Linden  Valley '.'. . 

MtKj.se  Factory 

AliHsanaliie * 

MatUtn  a . 


4!l  '.'5 

5ft  2 

49  40 
lU  M 
411  VI 

no  5 

BO  27 

50  7 

4»  :w 

4(1  11 

lii  5;! 


<3  51 
44  40 
4;t    57 


4;i 

45  1 

47  :t 

45  N 

43  2 
45  0 
45  mi 

44  40 
44  ;i{ 
•»»  50 
42  4(> 

44   :<:< 

4»  5» 

47  50 

4tl  10 

44  W 
42  7 

42  2;i 

43  3,S 

45  2:! 

44  :^o 
40  15 
44  :44 
44  0 

43  1 
42    42 

44  11 

42  50 

44  1(1 

43  3!l 

45  7 

42  17 
41)  20 

44  23 
44  :«l 

43  m 

44  52 

'4N  "37' 

43  51 

44  III 

43  23 

44  M 
43  3!) 
43  45 
4N  40 

45  1 
47  20 
43     Hi 


45 
44 


1* 


4-!  13 

44  10 

44  54 

44  42 

42  5!l 
44  20 

43  Wl 

44  25 
44  :w 
44  57 

44  ;«» 
51  KJ 

45  21 
40  15 


HI  20 

1110  1 

IKf  22 

!I8  j) 

iW  :« 

W  12 

Iflfl  33 

{Hi  4!l 

!W  .',•> 

UKI  In 


NO  5 

70  57 

7il  24 

so  '>\ 

77  M( 

x-1  « 

7!l  20 

Kl  55 

7'J  43 

711  IN 

NO  M 

7!l  41 

«2  4il 

H2  1 

7N  37 

77  13 

N3  i-j 

■  50 

:■  40 

N2  45 

N2  12 

NO  3!l 

77  9 

NO  15 


7N 
77 
77 


Nl  :« 

NO  24 

77  4 

79  57 

NO  50 

79  20 

77  15 

N2  7 

n;)  m 
7N  27 

79  14 
NO  22 
7(1  15 

"93  "«('»■ 

7(>  0 

79  IN  I 

NO  22 

79  20 

79  5N 

Nl  43 

N7  10 

7N  2N 

79  39 

79  51 

79  N 

70  29 

79  29 

Nl  37 


77 
7N 


Nl  13 
7N  45 


Nl 

30 

7N 

15 

70 

2 

NO 

13 

7N 

14 

NO 

5(1 

Kl 

2N 

7» 

41 

X 
I'Vet. 


NOH 

N50 


1212 
21fiO 


1300 


N39 


595 


204 


N70 
770 


(17 

2N.-) 
'«N4 


,S(IN 
N7(l 


II 
III 
III 
II 
II 
I 

III 
III 
II 
111 

T  (al  S 


OiwKin  Kli. 


(143 
7BU 


II 
III 
lil 

I   II 

I   II 
It 

It 

I   II 

!  1} 

I.  .s 

III 
II 

u 

H 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

111 

III 

II 

•II 

I 

il 
I 
III 
III 
III 
II 
III 
III 

n 
III 

li" 
III 
II 
II 

III    ' 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

TS 

II 

II 
111 
III 

I 
I  S 

II 

II 

III 

III 

III 

I 

II 
II 


William  Sti-rk 
,  -lalneM  Oriir' . 

C.  ().  Kuww. 

William  Irvine. 

i'ercy  (;ri(ldle. 
;  I<iejt..Col   ,\.  (!.  Irvine. 

CharlcM  Kiiiiiljiy. 

William  liililM. 

•loKeph   CcKllHl. 

•I.  1).  Hanson. 
•St.  .loliii»  Collego. 


>y.  .1.  i),Hi». 

TlioMiiiM  Andrew. 
Ke>.  Walter  Amo.i. 
A.  N.  Ai.htii». 
.1.  Cleak. 
Ajfent  C.  1'.  li. 
•lolin  llnllinifu'ortii. 
.1.  .S.  .Ml  :ior. 
K   11.  Sntum. 

iieolye  Wllel|il..ii. 
llonald  Ita.vter. 
W.  H.  Buttery. 
Agent  C.  1'.  It. 
W  |{.  Kellovs. 
.lame.«Caiiiiiliitr. 
W.  K.   liowernian. 
'I.  (i.  .Mulli^aii. 
Agent  C.  I'.  K. 
•Iame»  V.  I.azonliv. 
H.  (J.  Brinil-   r.      " 
R.  C.  linrt. 
•Iiweph  (i.  Ilnrst. 
11.  A.  Hclniltz. 
A.  R.  Stepiien,  .\l.l). 
W.  T.  Cak 
I    .lame.-^  Tenkey. 

I.ulliei  I'hitt. 
I     Haniel  Zavitz. 
Samuel  .Maccoll. 
■•*.  Kimxell. 
R.  v..  King. 

•  lamiH  (inn,  .M. D. 

(ieorge   Reeve. 

tliiineH  Ijane. 
■■'.  •!.  I'll II  1,1. 
v..   II.  Twiglit. 

•  lohii   S    Telford. 

William  .leiikin. 

(lililXe  \ViH«l. 

r.  W.  Blown. 
.Ml  \aiider  l.iH'kintr. 
W.  \y.  l!iM|s,ill. 
'J.  U'.  Ilurliain. 
K  'Ihi.iL-hard. 
.Mevaiiilir  Barrie. 
T.  .M.  RoliiiiHon. 
•Iiwpli  Barlnu- 
liolKTt  CamplK'H. 
AgintC.  1'.  li. 
Cliarlin  li.  Stewart. 
1'.  A.('olil«ld. 
Rev.  Canon  /Hand. 

C.    \.   W.lttwMl. 

A,  1'.  Knight,  .\l..\.,  MI), 
.Seio  .1  ..((iunniiv,  lie  \. 
Ill,       ■•  II.  .Miiiiyii,  .Ml). 
Roliert  1,   (iile. 
C.  IC.  Cole, 
dolni  S.  llew.ir. 
Tlioiiias  Hi  all, 
M.  .McDonald. 

Hu^'ll  A.    l.emplieli  . 
■lolin  C.  Statford. 
.N'.  .1.  Norris 
•I.  T.  Heaziii. 
A.  .Mcol.son. 

•\f,'iMt   C.    1'.    li. 

Agent  (;.  I'.  R. 


METEOUOLOGICAL  TABMiS. 

Stations  in  operation  during  1896. — Continued. 


STATIONS. 

1 

44      8 
44    44 

43  68 

44  55 

44  23 

43  13 
48    60 
4(i    31 

45  20 

44  .34 
44    ,34 
44    53 

43  56 

44  20 

46  40 
48    OT 

43  ."lO 

45  19 

41  .W 

42  4') 

42  47 

44  6 
44    17 

43  12 

42  .38 

43  13 

44  42 

44  9 

45  20 
40     12 
44      4 
43     14 
43     IB 
43      (i 
48    56 
40    32 
43    2:1 
43    47 

43  44 

44  40 
44    30 

46  30 
43    13 
48    6!l 
43    60 

42  69 
46    33 
40    27 

43  13 
43    39 
40    14 

43  !t 
46    48 

44  54 
48    ,36 

42  M 

43  08 
42    54 

42  Wl 

43  39 

44  8 
44    37 
43    39 
42    Wl 
42    64 
42    60 

48  43 

49  24 
49    62 
49      0 

46  10 

48  25 

47  61 

18  25 

19  0 

49  10 
4H    31 

1 
Longitude. 

a. 

1 

k 

a 

a 
.S 

3 

1 

5 

OlIHKRVEH. 

OntabIO.— Conc/i/(/fr?. 
Millbroolr 

78  .32 

79  63 

80  44 

75    68 

81  26 
79      0 

88  40 

79  :«) 

74  42 

80  .65 

79  24 
70    10 

80  7 
78    18 

82  12 

89  12 

75  20 
m     0 
82    :w 

81  13 

80  13 

81  44 

78  19 
80    25 
81)    2!) 
80   :« 

80  .55 
70    5<i 
70    .39 
77    .65 

77  20 
8.)    12 

81  11 

79  32 

90  18 

84  19 
81      0 
81    20 
79    13 
79     10 

81  21 
79    40 
79    45 
87     15 
79    11 

82  24 

79  3' 

80  65 
79     11 
79    24 
8;t      9 

81  50 

79  26 

78  18 

85  10 

82  30 

80  47 

80  15 
09    17 

79  29 
70    45 

70  21 
79    29 

81  17 

81  r2 

82  7 

79    22 

03  'M 

04  32 
01     42 

72   :io 

08    53 
81       8 

71  6 
00    46 
06    20 
08     19 

Foot. 

II 

HI 
HI 
HI 

It 

H 

It 

It 

T 

II 

It 
HI 

HI 

a 

HI 

T 

II 

T 

It 

T 

II 

II 

II 

H 

It 
HI 

H 
HI 

H 

'I' 
III 

a 
II 
a 
It 
It 
ti 

HI 

ill 

HI 

T 

It 

II 

It 

II 

a 
a 
a 
It 

a  T  H 
III 
III 

a 

III 

'1' 
li 

a  S 

a 
It 
a 
III 
III 
at 
III 
III 
a 

a 

T 

a 
II 
II 
a 

H 

a 
II 
a 

T 

Midland 

'i370  " 

VV.  Ileiidersoii. 
W.  K.  l!ro<jk». 

M()ntaK>i« 

.1.  H.  Muir. 

1  J.  Ue  W.  ftandall. 

NepiRon 

North  I5ay  

Ottawa 

Owen  Sound 

Orillia 

:  AnnntC.  1".  K. 

336' 

;  Agent  n.  ]■.  K. 
W.  T.  Kills. 
1).  McKenzi... 
H.  W.  Fitton. 

Oliver's  Ft^rry 

Orangt'ville 

Ot(in»'>ee 

l*rovi(J('nc('  Hay 

P(.rt  Arthur 

port  Hoi>e. 

Tarry  Sound 

W.  ,1.  Mcl,..an. 
1  N.  iitii'don. 

.1.  M.  Dninnnond. 
;  K.  F.  Oglu. 

044 

0315 

'     .692  ' 

"  695" 
722 

;  \V.  v.  Ci«)k(.. 
i  W.  Walliicf  Hariitt. 
i  Kev.  K.  M.ihI.v. 
!  -T.  K.  tiiiick. 

Fort  Stanley 

Port  Dover 

Point  Clark      ....         

1  M.t'avne. 
Ij.  (i.  Mtirgan. 
MurdiK'li  ^1cl)()I]al(l. 

P(*terbon)ugh 

Paris .          

T.  Ti'lfurd. 
,  .1.  Kav. 

\    ,1.   (r.  BoUcllLT. 

1  1).  licamer. 
.1.  Ma('k(nizie. 

Port  Rowan 

Princeton 

r.  K.  Allisfin. 

■"472' 

722" 

1040 

""ify'io" 
"    lioi' 

H.  Wright. 

W.  11.  Slctntyrc. 

IlfK'klifft!      

Hoblin's  MiUn 

Edward  Koblin. 

St.  Geoi*ge 

K.  K  Kitohwi.M.O. 

St.  Mary's 

St.  Anns 

1  ti.  H.  Mctiityre. 
j  (ri'oiye  Haroinirt. 
1  Agent  C.t'.K. 

Sault  Ste.  Mario 

1  .I(=>m  A.  Wildo,  C.  K, 

Stratford                                         

1  William  Dick. 

'  (leorge  HlhkI. 

050 

292" 

58(i  ' 

'  Kolwrt  Martin. 

Sparrow  Lake 

A.  Winacko. 
Mr«..l.  I{.  Stewart. 

SpructKlale        

;  Miss  S.  M.  Kirknian. 

Sttiney  Crt^ek 

Hclireil)er             

0.  T.  Van  Wagner. 
Agent  C.l'.li 

Stouttill*' 

ThiiinasSmit  i. 
William  M(iv, bray. 

11.  Ilniwi). 

.384 

3,60 

Agent  C.l'.li. 

ThoroUl 

Tonmto 

Z.  W.  Diirk.e. 
<  ilmervutory. 
Tlumms  liaker. 

Tlmlford .. 

.laii.eN  HtHMell. 

t'eter  MeDd.lilld. 

Ursa . 

Clmrles.l.  .M.  Kettle. 

Whitu  KiviT 

1252 
l'99 
9MI 

■■■'  57i 

AgHii..(!.l'.l<. 
K.  A.  Wark. 

A.  li.  McCrinimnn,  M.A. 

Waterford 

Welland 

:;.  iMiiiiipH. 

.1.  .1.  ([ilchrise. 
:  KuMtaci'  Smith. 

Wocilcr 

\Vii)t|Hirt 

.1.  C.   liunn. 
William  Mi^Kniglit. 

Winrton 

\Vilt<ni  (irove 

Henry  Andernon. 

1).    I1.1HH. 

thttutph  OHborne, 

Aliitilii 

Antimnti,  H.VV.I' 

..           W  1'                                         .... 

li()l«'rt  Arnut. 

:io 

MIhh  (iraee  iN>|M). 
A.  Miiluuiii. 

K.I' 

Z.  Iliigtle. 

tlriiiiip 

Ilicxiuc  t 

Ililil  K()ck«                                   

liiKirge  F.  Hall. 

('u|>t.  K.  liepiii'll. 

1*.  Ilorgue. 

Kev.  AblKi  Y,  A,  tluurt. 

ir>o 

(7aiM' Chatti- .      - 

rit|H<  Magdalen 

Father  Point •  ■ 

1  T.  Cciti'. 

i   .1.   V.  Sannesllle. 

.:::::::: 

1  .1.  MeWilliamx. 

METEOHOLOOICAL   TAULBS. 

Stations  in  operation  during  1897,  &o.— Concluded. 


STATIONS. 


(iUKBKC-  Cuncludnl. 


GrindHtune  . 

Oaspd 

Montreal . . . 
Perce. 


Point  des  Monta.. 

Quebec 

Kichniond 

Robervttl 


New  Bkunswick. 


Bathurst 

Chatham 

Onlhuusie 

Freilericton  

Grand  Manan 

fJapetown    

Point  Lepreaux . . 
Point  E8cunlina<^ 
Parker's  Ridge. . . 

St.  John 

St.  Andrews 

Sackvilh,' 

Sussex 


Nov.v  Scotia. 


Bridgetown  

I?igl'y 

(fUysborouKh 

Halifax.   

Parrsijoro' 

Port  HastinKs  . .    . . 

Port  Morien 

Pictou 

Sable  Ihhmd,  E.  P. 

Sable  Island 

Sydney  

Truro , . . 

Yarmouth 


PlIIM'K  EinVAKl)  Ihmni). 


Charlottetown  . 
OeurKetuwn. . . . 


NkwKOUNI)I.ANI). 


St.  iToInrH 

Chnnnell 

Amour  Point 

(!a|Ki  Nornuin 

Point  Kich 

Sanily  Point 

Ilelle  Isle 

St.  Pierre 

IlKii.Mi!i)A-ProB|ieet. 


47  23 

48  50 
45  30 
48  31 
4il  2(1 
4(i  48 
45  4U 
48  31 


47  3'J 

47  3 

48  4 

45  57 
U  47 
4o  44 

46  4 

47  4 
4B  29 
45  17 
45  5 
45  6;i 
44  48 


43  3» 

44  38 

45  2;t 
44  3!) 

44  28 

45  38 
4I>  8 
45  42 
43  .W 
43  57 
4(>  10 
45  22 
43  !)0 


4U  14 
4U  U 


47  34 

47  34 
51  28 
51  38 

50  42 

48  4U 

51  53 


411 
37 


■5 


(il  68 

(14  29 

73  35 

('■4  14 

07  22 

71  13 


72 


«)  42 

05  21) 

m  22 

(Mi  38 

(Ki  4li 

lifi  10 

(Mi  28 

(i4  Hi 

(i(i  31 

G8  24 

07  4 

63  26 

65  40 


65  16 

65  46 
01  29 
(i3  39 
64  25 

61  24 
59  52 

62  41 

59  46 
00  0 

60  10 
(»  18 

66  2 


63    10 
62    35 


42 


52 
59 

Wi  51 

55  54 

57  25 

58  27 
55  22 

m  2 

61  50 


'550 

a 


Feet. 
26 


296 
437 


45 
21 
39 
164 
49 


30 


70 
47 


40 

iis' 

60 
46 


25 
2D 
65 
73 
66 


38 


125 


21 
4.'<6 


160 


O 


I 

II 
a  T  S 
III 
II 
T 
II 
II 


I 
T 
II 
aS 
T 
II 
II 
II 
II 


T 
II 
II 


II 
II 
H 

a  T 
II 
II 
III 
II 
II 
II 
T 
I 
T 


T 
II 


T 
II 
II 
II 
H 
I 
I 

II 
T 


OBaKRVKB. 


A.  lA^Bourdais. 
Major  .1.  Slous. 

Prof.  O.  H.  McU-od,  Mb.E.,  F.K.S.C. 
J.  X.  Tjavoies. 
Victor  Falard. 
Arthur  Smith,  P.L.S. 
.T.  A    Dresser,  M.A. 

B.  A.  Scott. 


J.  C.  Meahan,  M.D.      - 

■T.  F.  Connors. 

H.  A.  .lohnson. 

Prof.  Thos.  Hnrriaon,  LL.D. 

Mrs.  C.  C.  Soely. 

Miss  Peters. 

(J.  H.  Thomas. 

K.  R.  Mcljcnnan. 

(iTOrge  Parker. 

D.  L.  Hutchinson. 

S.  T.  (iove,  M.D. 

W.  \V.  Andrews. 

F.  L.  Tufts. 


John  Ervin. 
N.  A.  Turnbull. 
E.  B.  Smith. 
Auifustiis  AUiwm. 
W.  H.  Magee. 
Mrs.  G.  S.  AlcKeen, 
S.  E.  I,andry. 
M.  Cami.l).  11. 
Arthur  R.  Tobin. 
R.  .1.  Boiitelier. 
R.  Laffin. 

Jame.i  Little,  M.A. 
Capt.  J.  E.  Murphy. 


Arthur  Newliory. 
AUister  McDonald. 


Mrs.  11.  HiKKings. 

II.  (i.  CottlT. 

Thomas  M.  Wyatt. 

J.  W.  Cumpl»4l. 

Nareisse  Breton. 

C^upt.  E.  Hirst. 

V.  .1.  Colton. 

The  (Commandant. 

The  Senior  Mwlical  Ofticer. 


It  Will  b."  8,.,.i.  that  duruis  1897  thorc  woro  in  tho  Domiuion  314  stations  at  which  ob8..rva- 
tions  W.TO  >ikon  ami  forwarc..cl  (o  Central  Ofli..-  at  Toronto.  At  Chief  Stations,  Tohurranh  StaHons 
and  .sorno  lovy  ,)1  rtio  SiMH-ial  Sta.ions  tht.  oks.ivors  aiv  paid  for  the  tim.  whi.^h  ^  do  ot.  1^ 
obHorving  d.it...8  but  at  .ho  bulk  of  tho  slations  tho  work  porformed  is  puroly  voliutary  U  o 
D.  pa    monl  simply  supp  ying  t  lo  nocos^ary  inslrumonts,  and  to  those  voluutoor  obsorvors,  wL    . 

■   h  uk   of  thodn.'^ir""-  'n'""^  "  ";'ri"-"  •^"^■"^"  "^'■'''  *'"•"  gratuitously  to  their  work,  is  duo  the 
thaukf,  oi  the  Canadian  public  ami  ot  (Iun  scrvico  in  particular 

«t  H  Jill'  "!!T «'"""" --(I'^m'^m"''  *".*•'"■  <^<'"''-'il  <»"i'"  for  tho  purposo  of  forecasting  arc  those  taken 
h  nd  Tl,  V  r  '""••„'■'*'»  ^';i;''''^'."  '!"•'•  '^*  f"  «<"'*">'«  »>««w..en  liritish  Columbia  and  Newfouml- 
?H1  (■  'Y^<  "r  ',>""W«  •-E«<Mumall,  Kamloops,  Calgary,  Edmonton,  Medicine  Hat,  J'rin.-e  Albert 
lattlelord.  Nwilt  Current,  gu'Appelle,  Miiu.edosa,  Winnipeg,  Port  Artliur,  White  It  ht  IW 
h.3uml,S.,u1h,,mpton,lort  Stanley,  Kingston,  l{o..kliire,  Otta^-'a,  Montreal,  Queb  c  ^S;r '  To  t^ 
sV    iS-xr"^  '.''''''  /''"^^  ^■>:""<>  ^'"•"'".  Yarmouth,  Halifax,  Charlottetown.  Svdney 

o'clt'k  ai/d^'lh'  ''.""      •♦^-  f    u"  ^^'^'''''-r'  ""•«;•  ':;'l'"rts  are  usually  received  in  Toronto  before  !).:!0 
o  clock,  aud  the  majority  of  them  are  forwarded  on  to  the  United  States  Weather  Uureau  Wash- 


MRTEOKOLOOICAI,   TAIil.KS. 


Ington,  which  Bnmui  in  return  supplies  this  office  with  some  fifty-lour  reports  from  stations  scat- 
tered ()ver  the  United  Stales,  and  we  are  thus  provided  with  a  very  comprehensive  synoptic  chart 
on  which  to  base  our  fonv  usts.  The  chart  is  usually  ready  for  use  at  a  quarter  to  ten  a.m.  and  p. 
rn.,  and  the  foiecast  oifirial  then  proceeds  to  draw  the  isobars,  &c.,  &c.  Since  August,  ISiKJ,  between 
sixty  and  seventy  copies  of  the  chart  have  been  struck  off  by  means  of  the  mimeograph,  a  dupli- 
cating machine,  and  supplied  to  various  shipping  firms,  the  Toronto  Board  of  Trade,  to  some  of  the 
public  schools  and  to  such  persons  in  Toronto  and  Hamilton  as  agree  to  post  them  where  they  may 
be  seen  by  the  public. 

"When  it  is  considered  necessary,  warnings  of  gales  are  despatched  to  the  various  storm  signal 
stations  in  the  Dominion,  which  number  sixty-nine,  thirty-three  being  on  the  great  lakes  and  thirty- 
six  on  the  coasts  of  the  Gulf  of  St.  Lawrence  and  the  Maritime  Provinces.  The  accompanying  cut 
shows  the  signals  used  for  warning  purposes,  and  following  it  is  a  list  of  the  stations. 

DAY  SIGNALS 


No.  3 


0  KllftUT  (;ic 


, NIGHT  SIGNALS 

(white   light) 
No  2or4. 


Nolor3 


No.  1.— Moderate  gale  at  first  from  an  Easterly  or  Southerly  direction. 
No.  l'.— Moderate  gale  at  first  from  a  "Westerly  or  Northerly  direction. 


No.  ,-!— Strong  gale  at  first  from  an  Easterly  or  Southerly  direction. 
No.  4. — Strong  gale  al  first  from  a  "Westerly  or  Northerly  direction. 

Port  Arthur. 
Fort  "William. 
Sault  Ste  Marie, 
Midland, 
Owen  Sound, 
Tobermory, 
Southampton, 
Kini-ardine, 
Pclec  Island, 
Port  Stanley, 
Port  Dover, 
Port  Colbiirne, 
Port  i'urwell, 
lUirliiigton  Beach, 
Port  Hope, 
Deseronto, 
Kingston, 

During  the  yciir  1,403  storm  warnings  were  issued  to  the  various  districts  in  Canada  where  sig- 
nals are  displayed,  and  of  this  numl)cr  1, 2.". I  or  8.r,'-.  per  cent  wer^^  verified  ;  of  this  latter  number, 
however,  on  ciglily-fdui  •••casion.s  the  w.nd  did  not  r,>ach  aiul  on  eighty-seven  occasions  exceeded 
the  force  as  indicated  by  the  signals  displayed  ;  also  -ighty-t wo  of  the  warnings  were  received  lato 
owing  to  issue  and  forty-two  on  accnnnt  of  delay  in  transmission.  In  connection  with  the  warnings 
the  probable  directions  from  which  the  gale  would  Mow  were  also  given,  andof  the  1,2r)l  warnings 
verified  as  to  force,  I  \1',\  or  !);iH  were  fully  and  1241    .r  W'2  per   .'ent  fullv  and  partially  verified. 

IAmvchnIn  were  is.sued  twice  ca.ii  day  to  thi^  loljowing  districts  :  Manitoba,  Superio'r,  Georgian 
Bay,  Lower  Lake  Region,  Ottawa  Valley,    Upper  St.  Lawrence,   Lower  St.  Lawrence,  Gulf  and 


Fox  River, 

(■rand  River, 

Dalhousie, 

Chatham, 

Charlottetown, 

Piclou, 

Port  Hood, 

Louisbnrg, 

Little  (Mace  Bay, 

Halifax, 

Digby, 

St.  Andrew's 

Parry  Sound, 

Coilingwood, 

Wiarton, 

Bayfield, 

Goderich, 


Sarnia, 

Amherstburg, 

Oakville, 

(Jobourg, 

Picton, 

Toronto, 

(raspe, 

Paspebiae, 

(■araquet, 

Point  l<]scuminac, 

Souris, 

Point  DuCh^no, 

Chetieamp, 

(^anso, 

Ingonish, 

Liverpixd, 

St.  John, 


Port  Dalhousie, 
Port  Credit, 
Trenton, 
Point  Prinyer, 
Father  Point, 
Perce, 
Bathurst, 
Shippigan, 
Tignish, 
Georgetown, 
Port  Hastings, 
North  Sydney, 
Liscomb, 
Port  Morien, 
Yarmouth 
Point  LePreaux, 
S\iramerside. 


MRTEOROOrCAL    TAnr,E8.  J 

Maritime  rrovinces,  oast  and  west.    The  morning  forecast  is  regarded  as  being  more  eBpe.iallv  for 

sSetoa'^uratewi^^^^^^^  issue  and  the  day  following,  and  a  special  effort 

Ire  tXranhTth«7iIf.  •    ^''*'  f^d  direction  of  the  winds.    The  forecasts  issued  at  10  n.m, 

,n!fIn.Tt£  ui"uT°"''i^.*°''"  P'**=«8  'ss^ioff  morning  papers  in  which  in  nearly  al 

openTn  he  m'oSn^'.tieS  tV  ^"'^f  '^'M'''  ''^  «^^^"^-  ^««^  ^  ^^  as  the  telJgraph7ffii 
SJ  in  a  o3^  ^  ^  ^'°^  "^i"*  ''''^''  *^«  ^'^««  *8  t'le  forecast  for  the  coming  day  which  is 
SS Sral  coiS7thro;  /"«'-^«=- '«  disseminate  more  generally  the  daily  ffrecastT  to  the 
tveSr  to  b^eTe^t.  ?k^^^^^^^^  the  co-operation  of  the  principal  railways,  discs  indicating  the 
K  farmers  iS  ft  Lr  /T  ^'^^^  W  on  the  baggage  vans  of  outgoing  morning  trains^  and 
forecasts  telegraph  office  may  obtain  a  general  l^nowledge  of  the  daily 

EXrOSURE  OF  INSTRUMENTS. 

an  oStrsXS'''"e'^scn.^  '^'^T  ^^P^^^"*"*  m  Fig.  II  consists  of  an  inner  screen  and 

thin^onvrr^tf^    F   TT-  '      ^  /    's  a  rectangular  case  formed  on  its  four  sides  and  bottom  by 
thin  louvre  slats  of  dheet  iron,  win.  h  inter<-ept  heat  rays  but  freely  admits  air    The  ton  is  c  osed    o 

Ee?s'^"S:  it  mol.T°^  "'"^1^  T^^'  PT^'y  '^'"''^  °°  '*•  an/in  mdtiJg  drop  on^  r  hermo- 
meters.     Ihe  thermometers  arc  attached  to  a  frame  formed  of  two  strips  of  hoop  iron  stretched  from 

e  f^ti':  Thl'^nS'o  "■  tf  f"^  ''f  '.r'  of  the  screen.     The  ordin'ary  mSarth'tmom    "e  s 
nF  ♦i!  K  t  •  *^''  ^'''1™''  ^°  *^^  "^"ds  of  brass  bows,  which  project  forward   the  centres 

«LinJTK    r"?  '''l^l^}^  *1^«  horizontal  frame,  while  the  self-registiring  tl    rmometers  are 

to  the  thermometers  the  required  slope.     As  the  screen  alone  is  insufficient  to  protect  the  thermo- 

r  ,T/«n  '  T  fu^  '■"'''  '*i'  P^'*""'^  """i^^  ^  thermometer  shed  which  hasTdouble  roof  wTth 

an  air  space  open  to  the  east  and  west,  with  sides  formed  of  wooden  louvre  slats,  wUh   ouvre  dTors 

to\t  Sh  «tde'o?"?s  ba^'th:""'^  ''•'  T'l  ^it'^^;  ^'^^f  "^••'^  ^-^^'"^      WiUiiu  the  ;ied  and 
,-,,A  .c  K  V         \u         back,  the  screen  is  attached  by  four  iron  brackets  with  an  interval  of  two 

To  nroTeTtie^f  ^'^  "^'Y  'Hf^/?'^  '^'  ^""^'^^'''^  '"'^^'^  «f '^e  slais  of  the  screen 

in..h;stn„Hnl^   4'      "°™''**'''''''^*^^°'"*^"^«""*^«^'^  «""-it  i«  attached  at  a  distance  of  two 
inches  to  a  double  lence,  as  represented  in  Fig.  II.  "»=i«>.ui.i-  ui  iwo 


Kiii.  i. 


Khi.  II. 


The  dimensions  of  screen  shed  and  fence  expressed  in  inches  are  as  lollows  :- 


Length  from  Hast  to  West ... 
Depth  f'om  North  to  South. 

Height 


Horopii. 
..  24 

..     8 


SIm'.I. 

37 
18 


,Q     f  Al  Front   2!) 
1  At  Hack    31 


DOlIHI,K    KENOK. 


Length  from  Kast  to  Wchc 

iriiiMvul  in'twccn  front  and  back. 
Heiglil 


12 


84 


8 


METEOROLOGICAL   TABLES. 


The  general  instructions  regarding  the  position  of  the  shed  are  that  ii  should  be  placed  facing 
north,  and,  if  possible,  at  such  a  height  that  the  bulbs  of  the  thermometers  may  be  four  feet  above 
the  soil. 

Anemometers. — Anemometers  are  always  placed  in  the  position  with  the  best  exposure  that  can 
be  obtained  at  the  station,  and  they  are  placed  at  such  a  height  above  the  building  on  which  they 
stand  as  to  escape  (he  eddies  caused  by  the  rei.jtion  of  these  buildings  on  the  wind. 

Rain  Gauge. — The  rain  gauge  is  placed  in  such  a  position  that  its  mouth  may  be  one  foot  from 
the  ground. 
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bur  feet  above 
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Monthly  and  Annual  Summaries  from  Telegraph  and  Ordinary  Stations  of  the 

First  Class  during  the  Year  1897. 


rorr.wlTl'lf'rT''*'  '"""^j'ly  ™«*"«  a'»d  extremes  pressares  h-'vo  beeu  reduced  to  32°  Fahr.  and 
corrected  for  mstmmental  error.     No  gravity  correctiou  has  been  applied. 

Temperature.— The  monthly  means  have  been  obtained  from  the  formula  °°^'-  +  ™"- 

The  extremes  are  for  the  24  hours  8  p.m.  to  8  p.m. 

Precipitation.-The  maximum  precipitation  in  any  one  day  is  for  the  24  hours  ending  at  8  a.m- 

tor,S^'"^'"""''  ~^u''  ^''""•^^"•^^^  »«  the  average  of  three  estimates  made  during  the  day.     A  day  is 
termed     clear"  when  the  amount  of  cloud  is  less  than  30  per  cent.  y      ^  uay 


13  METKOKOLO()IC.\L   TABLRS. 

Monthly  and  Annual  Hunini.  .ies  for  the  Year  1897,  Anticosti,  S.W.P.,  Quebec— Latitude,  N.  49°  3t' ;  T.«ngitude, 

W.  63°  35'.     Height  above  Sea,  30  feet. 


I'KKtiHl'KK. 

TiMPKHATlIlK. 

KKI.AT1VI 

Humidity 

PllKKHlKK  OK   VaI'OUR. 

ClXJt-DI- 

NKHS. 

1 

,  rHKClPITA- 

tion. 

Months. 

d 

r 



Kxtremes, 

Mean. 

Extrenii'a. 

B 

X 

a 
1' 

a. 

X 

s 

X 

g 
d 
n 

S 
d. 

X 

1 

aiii 

rf  i  a.| 

X   «    X  ^ 

%  %  %  % 

Total. 

i 

a  § 

a2 

is 

Max. 

Min. 

g 

X 

s 
a. 

CO 

S 

X 

1 

>> 

3 

»5 

Max. 

Min.  , 

in. 

in. 

in. 

» 

- 

° 

- 

° 

in. 

in. 

'  in. 

in. 

in. 

in. 

.lanuary 

acwi 

:io  fiO 

29  01 

12-7 

15-5 

142 

19-0 

79 

13-7 

40-2 

-180 

91 

91 

94 

92 

0  08.5 

0  092 

0-090 

0  089 

59  70  71  67  j    2-69 

0  90 

February 

29  Kl 

ao  38 

29  48 

132 

17-4 

15-5 

20  0 

9  9 

14-9 

29  8 

-  4  2 

91 

89 

92 

91 

0-075 

0-090 

0-084 

Oi«3 

47  44  29  40  1    0-6<> 

0  60 

March    ...   . 

21IH6 

SiJ  .w 

29  07 

19  7  22  5 

21-4 

24-8 

16-8 

20-8 

33  5 

-15-2 

91 

89 

92 

91 

0-108   0-120 

1 

0-116 

0-llf.!74r 

ii 

7  42  58      2  67 

no 

April 

at  92 

30  41 

29-47 

31933  4 

32  4 

36  4 

27  3 

31  8 

46  2 

lli-0 

89 

91 

93 

91 

0  166  0  176 

0  172 

0  171 

70  68  62  63      223 

051 

May 

29  92 

.10  .T.5 

29  49 

40  3  41-3 

39-2 

43  0 

36  1 

39  6 

541 

300 

85 

87 

89 

87 

0  219   0  229 

l>-219 

0-222 

67  71t>5  68      3  34 

0  94 

June 

2981 

80i?3 

29  40 

.^■■4 

60-1 

47-8 

.51  9 

44  5 

48  2 

(H)  0 

39  6 

83 

89 

91 

88 

0  311    0-318 

0  304 

0  311 

49  42  43  4 

•>      5  14 

2  45 

July 

29  !)2 

.■»  23 

29  43 

599 

60  9 

68-3 

62  6 

MO 

M-3 

740 

39  6 

87 

87 

91 

88 

0-4Kt  0  4«8 

0-451 

0  457 

'40  43  38  401     2-;!0 

0  70 

August 

29-84 

30  07 

29-47 

57 -ti 

58  0 

5(i  (i 

,-i9  9 

.-i2  4 

m. 

67  0 

39  5 

93 

i 

92 

93 

93 

0  441 

0  459 

0  4:t3 

0  444 

57 

15  32  4 

-1      5-81 

113 

September. . . 

29  88 

30  31 

29  30 

49 -fi 

50-2 

47-8 

51  9 

43  7 

47-8 

61-2 

326 

91 

89 

93 

91 

0-325 

0-3."<2 

0-315 

0"324 

44 

AimM      2  45 

1  20 

OctolHsr 

29  90 

30  43 

28  iW 

407 

41-7 

39  9 

44  9 

37  2  41  1 

MO 

271 

90 

89 

89 

89 

0  2;i4 

0  240 

0  223 

0-232 

,43 

16  42  44       1-62 

0-69 

NovemlK'r. . . 

2il  83 

30  58 

28  90 

;w-2.3o-o 

29  3 

337 

25  129  4 

43-8 

12  1 

'89 

1 

90 

92 

90 

0  15! 

0  154 

0150 

0  15(j 

l" 

•.7  62  68      3-28 

0-40 

December.  . . 

29-82 

•so-.w 

28-88 

19  8  21-9 

21-6 

1 

26  4 

17  1  21  8 

38-2 

5-8 

iH 

1 
89 

i 

91 
90 

93 

92 

91 
90 

0-103 

OlOf 

0-113 

0  lOfl 

73 

70  70  7 

57  50  5 

1       2  80 

1-20 

Total.     ... 

29  87 

30  (K 

28-88 

35  536  9,35  3 

39  b 

31  0  35-3 

1 

74  0 

-18-0 

0-223 

0  235 

0  223j  0  221 

'58 

1 

5    34-79 

2  45 

NUMBliR  OK    WlNllH  FllOM 

-.1 

1 

Nu 

.MIIKK  OK  UaYH 

o  <^ 

< 

1 

u 
> 

.s 

1 

i>       1 

Months. 

!« 

^ 
K 

U 

92 

^ 

3 

=  S  1 

-II 

a 

1 

C 

o 

i 

5 

5 

Cloudy. 

Precipitation 
01  in.  or  over. 

1 

'5 

1 

i 

3 

a 

0 

^< 

3 

■a 
.J 

i 

e 

< 

236 
287 

61 
24 

68 
7 

80 

62 

58 

14 

6 

24 
13 

187 
207 

23  18  1 

48 
54 

N.W. 

N.W. 

13 
12 

6 
10 

10 
13 

15 
6 

10 

3 

1 

3 

20 
2.5 

1 

0 

(1 
0 

Kehru.-»ry 

14 

17-8 

March ..; 

166 

116 

43 

84 

80 

» 

44 

192 

11 

56 

N.W. 

17 

5 

16 

11 

10 

10 

20 

0 

0 

April 

168 

82 

90 

47 

164 

65 

13 

70 

21 

59 

N.W. 

11 

6 

13 

12 

9 

1 

21 

2 

0 

May 

35 

N.W. 

4 

6 

8 

17 

14 

1 

17 

5 

0 

June 

■july 

August . .  

Si'pti'nil»T 

60 

17 

78 

•Wi 

39 

10 

91 

"01 

s 

U  8 

41 

W 

3 

11 

11 

8 

7 

n 

•"I 

1 

1 

46 

61 

197 
308 

138 

1 

44 

115 

1'4 

■« 

s 

1 

15 

"1 

8 

(1 

'>3 

•> 

1 

211 

fl 

i'' 

'1 

|-) 

140 

163 

I 
12  m  r 

41 

N.W. 

6 

11 

13 

0 

17 

•' 

n 

150 

13 

41 

143 

60 

7 

3 

290 

13 

142 

41 

N.W. 

8 

11 

10 

6 

0 

24 

1 

0 

OctoluT 

.. 

61! 

N.W. 

11 

9 

18 

4 

6 

0 

2t 

1 

0 

Noveinlter 

231 

50 

62 

51 

75 

64 

10 

167 

4 

21  r 

4> 

N.W. 

18 

6 

8 

17 

15 

t 

ID 

0 

0 

I>eceinlK*r 

272 

39 

66 

6i 

5f 

38 

22 

19B 

3 

H 

N.W 

19 

r 

91 

7 
132 

19 
134 

10 
IK 

8 
31 

z 

21 

2b2 

•2 
17 

0 

2 

— 

'I'olJll 

6' 

•  N.W 

123 

1 

3 1' ;  Ixjngituile, 


HRTEOROLOnlOAL   TABLES. 
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1! 

rHKCIIMTA- 

s^..     ^ 

TION. 

a 

a 

a. 

3C 

i 

1 

Maximum  in 
any  24  hours. 

% 

% 

% 

in.      in. 

70 

71 

67 

2-590  90 

44 

a) 

40 

OW 

0  60 

r.7 

42 

5H 

2  67 

1  10 

«K 

52 

63 

2  23 

061 

71 

()5 

«» 

334 

0  W 

42 

43 

45 

B14 

2  46 

43 

3H 

40 

2;!0 

0  70 

4.") 

32 

45 

5  81 

113 

M 

4'.) 

fKI 

2  45 

1  20 

4(1 

42 

44 

1-62 

0-69 

Ii7 

fi2 

6H 

3  2H 

0-40 

70 

70 

71 

2  80 

1-20 

.•i7 

50 

.V) 

:UTJ 

2  45 

Monthly  and  Annual  Summarie.s  for  the  Year  1897,  Hanff,  Northwfist    Territories — Latitude  N.  51°  10'; 
Ixingitude,  W.  115"  35'.     Height  abave  Sea,  4542  feet. 


PRKttMVRE. 

TlHFIRATURK. 

Rklative 

HumniTv 

Pkkssukk  ok  VaPOL'B. 

Cloudi- 

NUM. 

Prkcipita- 

TION. 

MONTIIM. 

Rxtremns. 

Mian. 

Kxtrt-mcH. 

■A 

2 

00 

a 

a 

d 

X 

d 

S 

00 

a 

d 

S 
d 

00 

1 

% 

a 

d 
% 

a 

d 

00 

% 

i 

Total. 

Bjs 

Mux. 

Min. 

i. 

00 

a 

s 

d 

00 

1 

a 

Max. 

.Min. 

is 

in. 

in. 

in.    ; 

» 

= 

= 

' 

' 

" 

" 

" 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

.Taniiary  .... 

25-32 

25-78 

24  86 

7-9 

15  4 

21-0 

3  2 

12  1 

40-5 

-43  0 

76 

74 

75 

0 

064 

0  082   0-073 

35 

43 

39 

1 

44 

0  63 

Ft'ltruary .... 

j  25' 13 

25  67 

24-8!t 

8-6 

21-3 

26-5 

5() 

158 

;«o 

14  4 

77 

62 

70 

0 

054 

0  076   0  065 

50 

6:< 

56 

0 

27 

0  12 

March    .... 

26  11 

25  67 

21  64 

4  6 

21-8 

27-4 

19 

146 

42H 

-29-8 

74 

65 

70: 

0 

062 

0  089   0  071 

59 

56 

r>8 

1 

05 

OKI 

April 

26  :« 

26-6:* 

24-87 

309 

45-7 

50  0 

29  9 

39-9 

64  0 

U  8 

70!.. 

65 

68 

0 

121 

0  203;  0102 

62 

57 

69 

1 

07 

042 

May 

25  :«j 

25-68 

25  0.) 

37  5 

62  4 

(W  2 

3.5-8 

52-0 

81-4 

27-5 

67'.. 

64 

66 

0 

1.50 

0-178,  0  167 

43 

4«i 

46 

1 

37 

029 

June 

25  .-to 

25  51 

24  8' 1 

42-3 

lkS-8 

W-8 

40-8 

52  8 

78  0 

320 

79 

57 

68' 

0 

219 

0-279  0  249 

67 

.i» 

62 

5 

06 

1  36 

July 

25  ;«|  25 -(W 

24-85 

135 

01  6 

67 -0 

12-5 

.54-8 

8.1-7 

.33-o|76 

SO 

63 

U 

218 

0-2B0   0  237 

58 

m 

59 

5 

.34 

1  53 

August 

26  45   25  70 

25  10 

40-0 

.... 

67  7  73  3 

39-8 

56-5 

83-7 

30  286 

82 

84 

0 

214 

0  .336   0  275j 

:«) 

41 

.•16 

1 

34 

0  39 

StrpU'inlMT.    . 

25  39   25-73 

25  11 

Xi  3 

.... 

55  4  61-0 

;m  9 

47  9 

73  4 

21  2  82 

82  82 

0 

172 

0-206   0-18'Jjj56 

65 

56 

0 

59 

030 

Ootolwr.    ... 

25  31   25-73 

24-90 

31-9 

43  . 3^49  3 

.10  1 

,39-7 

67-4 

9-0|77 

57  67 

0 

140 

0  157 

0-149!l66 

■- 

42 

49 

1 

31 

040 

Niiviauber. . . 

25-26;  25  60 

21-781  8-0 

.... 

14  4  21  2 

4  9 

13  0 

51  0 

-3<i  8  80 

77  79 

0 

063 

0  075 

0- 069 '64 

68 

61 

3 

68 

094 

I)Gc*'nil)er . . . 

25-2«!  25  97 

24  71 

13  0 
263 

— 

18  9 
406 

21  0 
46  1 

10-1 
234 

17  1 

37-8 

-29-6 

80 
77 

- 

80 
U8 

80 
73 

0 

079 

0096 

0  088 

59 
52 

- 

57 
54 

68 

1 

53| 

0 

98 

0-34 

Totals 

25-;M)  25  07 

21-64J 

347 

84-7 

-43  0 

0  129 

0  169 

0  149 

23  40 

1  5,3 

«l     »l 

j3 

a 

0 

■a 

3 

i 

1 

3 

■a 

J: 

< 

-•O 

1 

0 

S) 

0 

0 

20 

0 

0 

21 

2 

0 

17 

5 

n 

23 

1 

1 

1^3 

•> 

1 

17 

2 

1 

0 
0 

24 

2t 

1 

0 

16 

t 

0 

21 

2 

fl 

W 

17 

• 

...  |.... 

MO.NTIIH. 


tlanuary. . . 
Ft'hrnary ., 
March  ... 

April 

May 

•lime 

July 

AugUHt, .  .  . 

Soptemhor. 
OctiilKir . . . 
NovninU'r . 
UctHMnlM'r . 


Ni'MiiRii  OF  Winds  Fkom 


H 

H 

y< 

y. 

^ 

33 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

3 

1 

6 

() 

2 

0 

3 

2 

0 

0 

5 

1 

( 

0 

9 

6 

1 

1 

r> 

0 

2 

0 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

1 

1 

4 

0 

3 

0 

2 

1 

3 

4 

42 

10 

28 

201 


5  >. 
DB-- 


9  9 
6-1 
6  1 
6-9 
5-6 
3-6 
6  6 
3  6 

3  4 

6  3 

4  1 

7  4 


;«)6 


6r 


-a 

^  9 


S.W. 

N.K 

s.w. 

S.W. 
S.'W. 

w. 

sw 

H. 
8.W. 


30    W. 


.30  S.W.       1) 


Ni'MBKK  OK  Days 


i 

>> 
1 

>. 

£9 

i 

1 

12 

13 

6 

1 

6 

0 

3 

17 

B 

6 

0 

0 

6 

12 

13 

11 

10 

0 

7 

11 

12 

7 

1 

0 

11 

11 

9 

10 

1 

1 

•^ 

10 

11 

20 

1 

0 

8 

10 

13 

16 

0 

0 

11 

18 

2 

14 

0 

0 

7 

10 

13 

9 

0 

0 

4 

22 

6 

8 

5 

0 

6 

11 

13 

17 

10 

0 

8 

12 

11 

9 

8 

0 

80 

HW 

116 

i:w 

48 

1 

19 
18 
12 
14 
20 
8 
12 
13 
13 
20 
12 
20 

181 


a< 


;! 


1 

3 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
0 

15 


14 


HETKOROLOOIOAL  TABLKS. 


Monthly  and   Annual  Summaries  for  the  Year    1897,  Battletord,  North-west  Territories— Latitude,    N.  52*  41'  ; 

fiongitude,  W,  lOH'  30'.     Heigiit  aljove  Sea,  1620  feet. 


MONTUH. 


jBiiiiary.   . 
Ktbrimry. . 
March    .. 
Ajnil.     .. 

May 

.1  une 

July 

AtiKUHt . . . . 
Sfptpnilier, 
October.. . . 
NuveinUir 
Uweniber. 

Year.... 


Phwhi'iik. 


8 


KxtrviiiM. 


Max. 


in. 

2HS5J 
2H  20 
2H  21 
28  24 
28  21 
28' Hi 
28- 12 
28  2i-> 
28  20 
28' 111 
28 'M) 
28  HI 


.Min. 


III. 

2»  IKI 
28  88 
28 '78' 
28(171 
28  (17 
28  47 
28  48 
28  4B 
28  li.'i 
28  (tir 
28'78 
28'81 


27  fi'l    3 


TlMPIRATVRE. 


Mean. 


27  (12 
27(18 
27  M 
27 '81 
27'81 
27  41 
27'8:t 
27  111 
27  (lit 

27  (i: 

27'48 


-I- 


28  22  211  (« I  27  41 


ai.a 


7|(i;t 


2(1  :t 


0  :i 
:)  (I 

112 
40  .1' 

67  4 

(18  7 
(18'7 

72  r. 

(12  .t 
45  9 
10  3 


8  3 

9  1) 
5-5 


6ri'9|;t0'7 


4()'3  38'8 


842'0 
0,47 '.'" 
5ul(i 
8  50  !» 
B43'8 
7  310 
II 


li  6|J3'U 


45  I 


Kxtiemea. 


Max.    Min, 


01 

i 

or 

5  1 

43-3J 
57 '7| 
IK) '3 
112  5 
(►4'4 

m\ 

43' 1 


2(1.103 
3'7l  4  (1 


22  8.34  0 


-.18  0 
-270 
-43  0 
180 
.32  0 
37  0 
42  o' 
31  0 


RklativkI 

Huuiiiity: 


4   6. 


83 


112 


B0  5;< 

:     I 

(i8;«|32  44 

78;47  47  W 


87160(10 

no  53  u(i 
I 
2(1  0  80  58111 

100  MiOl  (14 

25  o' 

II 
.MO 


8!)  0-420 


PHK88UR1I  or  Vapour, 


S 
d 


in. 

I 
0'(M8   0 

0038   0 

I 
0050,  0 

0' 1.1(1   0 

0  S17   0 

0  315   0 

0  .370   0 

i 
0  ,359;  0 

0  277:  0 


in. 


0  179 
0  074 
0'(K13 


0  179 


058 
0(M) 
083 
165 
208 
314 
417 
429 
,329 
190 
089 
070 


0  202 


m. 

0  052 
0  ()54 
0  (184 
0170 
0  211 
0  322 
0'419 
0  451 
0  :W7 
0  205 
0  0711 
0  (170 


«  2(M 


in. 

0  0i"i3 

(>.Of)l 

! 

0  072j 

0104 

0'212 

0'317| 

0'4O4j 

0  413 

0  314 

0  191 

0  080 

0  070 


Ci/>iim- 

NKHS. 


0195 


51 .55 


Prioipita- 

TION. 


rrotal.  "35 


33^43 

54.51 

i 
441401 

I 
51|BI 

59  (il 


4ii  49  :<9  45 

I 
48(17,39  51 


49  58 


'6  -A 


41  49 


45  48i  UJ  M 


in. 

002 
0'20 
0  OC 
0  12 
0  12 
0  89 
0  81 
0'8(i 
IG 
0  00 
0  50 
0  12 

IIU 


.Months 


.liinuary. . 
February 
March  . . . 
April  .  . 
•Muy .... 
.Tune 


.luly 

Augiiat 

Sept<>nilKir.   .   . . 

()et<)l>«r 

WovrinlHT 

UecwinlMT 


NfMiiKR  OK  WiNim  From 


Year. 


c 

7 
20 

0 
11 

3 

9 

1 

0 
12 

5 

2 

7a!  .129 


25:  200 

I 
80;  2:19 

(11 !  252 

4(l'  194 


212 
18(1 
13,3 


115   25(1 


48 
4 

87 
23 

728 


10     631  U« 
0      Ifi    113 

0    110  i;ui 


179 
91 
70 


10    KKl,  102;  IIW 

I        i 
9i    07,  204 


79      12 


203 


2281 


204 


45'  93  105 
71  1(10  111 
53    131;  104 


88 
i:(0 


54J  19t 

147'  i;w 

41;  2,52     91 
45'  \X>    113 

830  1(132  1419 


52> 

»'g 


0  6 
0  4 

8'2 
9  2 
10  9 
9  0 

8'9 

6  2 
6 '9} 
8 '5' 

7  2 
5  0 


11 

.13 


NUMUEK  OF  DaYH 


W 

K. 

K. 

N.W. 

8.W. 
N.E. 
S.E. 
N.  W, 
H.K. 
S.K. 
».K. 
N.K. 


102;  j  7  8|    42     E 


2j  13 
5 

10 
6 

12 


'S  ' 

as 

£,9 


4 

8j 
4' 

o' 

3 
10 
14 
11 

10! 

n' 
9 


93    3r. 


21 
20 
27 

'W 

21 
1(1 
15 
20 
16 
23 
21 
20 

241 


i 

■1 

1-3 

0 

0 

1 

0  .... 

0 

0  .... 

1 

0    ... 

0 

0 

0 

1 

0 

4 

1 

1 

0 

0 

0 
1 

0 

- 

5 

9    ... 

3 

3 
4 

1 
0 
0 
0 
0 
2 
3 

n 

23 
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de,    N.  52"  41'  ; 


LOfDI- 

Prkoipita- 

KHM. 

TION. 

s 

d 

B 

d 

00 

% 

% 

% 

in. 

in. 

V> 

45 

47 

0 

00 

0  02 

w 

45 

52 

0 

00 

0-20 

44 

:<3 

43 

0 

10 

OUC 

64 

54 

51 

0 

30 

0  12 

40 

44 

40 

0 

24 

0  12 

02 

51 

51 

3 

87 

0  89 

iH 

59 

(il 

4 

07 

0  81 

« 

41 

3(! 

1 

67 

0  8(i 

55 

48 

51 

3 

27 

1  IG 

49:«t 

45 

0 

19 

0  00 

i7  39  51 

1 

10 

0  60 

58 

41  49 

1 

0 

60 

0  12 

-.4 

45 

48 

1.1 

63 

1  10 

Monthly  and  Annual  Summariea  for  the  Year  1897,  Bird  Rocks,  Quebec— Latitude,  N.  47'  51'  ;  Longitude, 

W.  61°  8'.     Height  above  Sea,  106  feet. 


Prkhsdrk. 

i 

TSMPERATURR.                                  HuilimTY        P'""'*!'"^  ^*  VaTOUR. 

ClOUDI- 

NIHH 

Prioipita- 

TION. 

Months. 

1 

Kxtremua. 

Mean. 

1 
B^xtninios. 

i 

! 

i 
d 

ec 

e 

d 

in. 

J 

e 

00 

% 

i  B  5 

d  d  J 

n  00  a 

"/  "/  °/ 

/o    /c    /o 

ToUl. 

is 

p 

Mux. 

Min. 

S 

00 

a 
d 

M 

S 
d 

Max. 

Min.     ^  1 

00  eo 

.lanimry 

in. 

in. 

in. 

• 

" 

1 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

February .. . . 

"  •■  i j 

Murcli 

April 

38  2  88  89 

3)-9'S7  87 

1           1 

20  2  75  so: 

12  2  919o! 

1 

I 

May 

90  89    0  365 
86  87    0  252 

1 

SOTS    0  180 
92  91     0  136 

i 

'■ 

Junu. .    ..... 

29  70 
29  79 
29  71 
2906 

3o;to 

30  33 
30  44 
30-40 

.Inly 

Ati^imt 

1 

Spptenibtr. . . 

OcUiUt. 

Novemlier  . . 
Uccenilx-r . . 

29- 16, 

28-85 
28«7i 
28  69' 

530 
43  2 
.34  0 

26.->: 

1 

63-2 
42  5 
33-8 
20-8 

61  0 
42  1 
33  1 
268 

60  1 
464 

37  6 

:«»-4 

47-8 

;«  1 

28  0 
21-7 

61  9 
41  7 
331 
26  1 

74  8 
57  0 
46  0 
46-2 

0  309 
0  244 
0177 
0  136 

0  .348 

0  2:u 
0  177 
0137 

0  361 
0  243] 
0  178' 
0  136 

.56  63  6 

1 
41  49. 31 

70j74  7^ 

74'78j7f 

'oc 

,42 
73 

77 

1  98 
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Monthly  and  Anaual  Summariea  for  the  Year  1897,  UutliurHt,  Sew  Brun.swick — Latitude,  N.  47°  39'.     Longitude, 

W.  66'  42'.     Height  alx>ve  Sea,  45  feet. 
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Monthly  nn  1  Annual  Snminaiics  for  tlie  Year  1897,  Cliilliwaok,  B.itisli  Columbia— Latitude,  N.  49°  10'; 
Loii-itml.-,  \V.  121"  57'.     Height  a'  ovn  Sea,  21  feet. 
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TIOS. 

1  Total. 

a  t 

'■  a  g 

ST- 

A 

^^1 

3l3 

-  ■■ 

7o 

Yo  %  % 

in. 

ill. 

I33( 

<0  62  58 

0  41 

1  63 

73  ( 

)!I;5'J  t>7 

4  42 

074 

GOI 

)7!59  5fl 

4  93 

0-84 

48 

I7  49  4ti 

1     4-84 

1-85 

4H 

«  »»  42 

3-29 

i-M 

UT) 

55  MK 

0-44ri4 

51 

40  4H  4f 

)      3-811-98 

24 

24  16  2 

!      119:r08 

M 

51|;M4( 

(      3670-90 

75 

47  44  5! 

j|    410110 

80 

74  (il  7 

J     12-29  2  M 

72 

7;V«1  li 

j 

J     11«42-51 

(SO 

6;tJ48  5 

1    06  93  2-53 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Carmanah,  British  Columbia-Latitude,  N.  48°  25' ;  Longitude, 

W.  124°  18'.     Height  alxjve  Sea,  130  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Calgary,  North-west  Territories— Latitude,  N.  51°  2' ; 
Longitude,  W.  114°  2'.     Height  above  Sea,  3389  feet. 
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METUORULU(ilCAL   TABLES. 
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METEOKOLOOICAL   TABLKS. 
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W.  123' 25'.     Height  iilwvo  Sea,  28  feet. 


rilBSSUKK. 

TK.\ri'KlUrL-KI£. 

Relativk 
humiditt 

PrKHSI'BK  ok   V.Vl'OLH. 

1 

1 

CiX)t'i)i-  1  PiiKrtPiTA- 

1       NKBH.       1         TION. 

MllNTHH. 

i 

1    K.xtri'niiw. 

i                    Muiin.                       Kxtn-inuD. 

1 

•^ 

^ 



1 

Total. 

3-0 
2-t" 

1 

1 

1 

Mftx. 

Min. 

1 

a 
d 

51 

i    ^ 

5? 

Min. 
Mthl. 

Max. 

Min. 

lE 
0 

s 
d 

3 
d 

5; 

s 

E 
a 
•n 

d 

s 

3S 

i 

\  A  \  —    Z. 

1" 

1!^ 

in. 

in. 

in. 

. 

i 

■    1 

1 

1 

— 

1 

l| 

in. 

in. 

in. 

in. 

X 

%'% 

a'     in. 

in. 

.Tiimmry  .... 

1 

.■W  ;!85  29  528'  1)6  « 

1             i 

41  (i 

,38  0,42-Oai  « 

1 

38  6 

51-3 

22-2198 

80 

94 

93 

0-217 

0-232 

0  220 

0223 

82 

1 
8281 

1 

82i     6-96 

1-20 

Ft'hnmry  . , . 

I29-888 

;iO  ,-70  2»-3(i4 

1 

.17-4 

1 

43-7 

.39  0|45-4355 

40  6 

60  6 

28-2' 95 

82 

92 

90 

0  213'  0  230 

0  221    0-221 

m 

89180 

79      3-63 

1.50 

Miirdi    

2(f840;<0  3!I8  2)I  201 

34  2 

42  0 

;«l  5  44  532  5 

38-5 

53-1 

17  2|!t4 

79  88  87 

0-187    0  222 

0191    0-200 

71 

1 
77i65 

71       4(i4 

0  93 

April 

;t0  128  30-4fi5  29  70(1  417 
.■10  0.32:«l.'t48a»  7;!lii4(10 

1         ;i 

54-7 

40-5  6(!-ul40-(; 

1       ; 

48-6 

70-7 

32  2  93 

72  88  84 

0-247|  0  :«M 

0  279i  0-277 

61 

61 

40 

,54      ro4 

0-5I-. 

May.. 

(iO-2 

,50  ( 

63-1:45-2 

.54  1 

83-4 

39  2 

94 

07 

a5  82 

0  295 

0-338 

0  314 

0316 

55 

67 

.36 

49      0(12 

0-22 

Jmie  

29-9,'>« 

30228  2!C7I7r51-7 

(il-4  51  1 

(i4-7!w-4 

57 -6 

72  2 

412 

89 

72 

86'82! 

0  341    0  381 

0  .3,52 

0  ,368 

79 

70 

72 

74      0  86 

0  25 

July 

30038 

30  ■  388.2!)  534i!5rn 

i            'i 

(14-4  65-9'68  2JD0  5'.59-3 

77  7 

4,5-1! 

94 

72  83i8;t' 

0  :i5,S   0  434 

0  370 

0  ;W7 

62 

63 

34 

46;    0  1)7,0  21 

AllRlLst 

2".l!Mi2 

30-2i')8 

21)  (Ki8  |.52  2 

08  4.58-1  7r9T.l-7(il-8J     85-6 

45-2 

93  (i2  84  811 

0-370'  0  429 

0-404   0-401 

5«54 

44 

!         1 

51  1    0  2!I0  24 

Si^|itcnil)cr. . . 

30  015 

'10  IKi 

2!)  (i5«,4V-8 

tio  2.57-8|b2-4[40-9^54-7      71-5 

37  2 

98  75  93  89i|  0.325 

0-388 

0-352   0  a->,5 

52  70^38 

63       1  80i0  46 

OctolKir.. . . 

30-020 

30  488 

29-36.544  2 

11 

53  9 

40  4155  2:42  3  48  8     05  0 

1        1         ' 

33-5  981,8597  93;    0-284 

{):m 

0  302i  0  311 

64,68  4() 

1 
59       r26jO-46 

XuviMnlti't    . . 

L>!)9,5(i 

1 

10-274  2!) -4131 

39-2 

442 

39-6  40- l'3B-4  41-31     55  9 

1         1         I 

27-4 

(Ki  89 

)5  93 

0-228 

0  252 

0  23ll  0  237  Ki 

94J78 

8,5      7-30i 

1-75 

Dc'Ci'mlKT 

30  01 2' 

W  597 

29  0.52 
-",)-0,52 

39  3 
13  5 

42-9 

407 

44  l|37-7 

!^.„ 

409 

51-8 

28-9 

.7-2  1 

96189 

t3j92 

0-234 

0  246 

0  2.39   0-240J 

86 
67 

)4|87 

89     10  84 

Ki     31)  20 

2-78 

j 

'    ■— — 



Yeiii-  . . . 

2!I!I!K) 

SO- 597 1 

53  2 

40-9 

65-442-0 

1 

I8-7 

8f)-5 

96 

[ 

77 

no!87 

1 

0-275 

0317 

0-290 

0-294 

72 

58 

i-H 

l),\\» 


c 

'j^ 

U, 

13 

0 

16 

0 

18 

2 

20 

0 

18 

2 

231 

21! 


23|      0 
181      0 


2:! 

2 

0 

16 

» 

•• 

111 

0 

0 

228 

9 

in 

1 

0 
0 

(I 

0  0 

{)[  II 

0'  0 

0|      2 
0        (I 

(I      (I 


MKTKOROLOGICAI,   TAULK8. 

Monthly  »',d  Annual  SuuHuarios  for  the  Year  1897.  Edmonton,  North-west  Territorie.-Latitudo.  N.  53    33' • 

Longitude,  W.  113°  30'.     Height  above  Sea,  2,  J  58  feet. 
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MBTKOROLCKJICAL   TAHLM  37 

Monthly  and  Annual  .SuminarieH  for  tlio  Yoa.'  1897  ;  Fort  Churchill,  North  wcHt  Territories— Latitude,  N.  fiS'  51'  ; 

Longitude,  W.  94'  1 1'.     Height  above  8ea,  38  feet. 


rKKSSUIlK. 

TkUPERATI'HI. 

Relativ 
Hi'Miiim 

rRKHSUBE  OK  VaI'OL'R. 

C 

i.oi-ni- 

NKHH. 

Prkcipita- 

TION. 

.MoNTHM. 

ExtremPH. 

Mean. 

Kxtremen. 

<0 

s 

i. 

h 

i 

a 

o 

s 

a 
i 

IS 

52 
63 
44 

00 
72 
75 
63 
61 
78 

S 

40 
52 
30 
61 
68 
66 
67 
52 

;; 

70 
56 

2 

53 
46 
27 
66 
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77 
61 
69 
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47 

a 
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54 

;m 
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72 
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I 
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1 
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Max. 
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9  9 
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40  6 
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49  1 
40  8 
2;i  9 
3-7 
8-7 
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a. 

0 

14  1 

12-4 

3  2 
19  3 
34  7 
46  3 
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4  3 
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a 
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o 
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30  136 
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29  218 

17-6 
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5  1 
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29-2 
40  9 
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49  8 
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24-8 
3  5 
9  7 
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24  6 
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-45  0 
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30 
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in. 

in. 

in. 
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] 

in. 
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28-6 
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16 

21-7 
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0-25 

0  57 
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0  60 
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•  • 
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1 
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1 
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69 

63 
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-- 

Year. .     . 

29  940 
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1 1;  a  =■< 

1  ;! 

i 

5 

< 

26 

2 

0 

21 

0 
0 

0 
0 
0 

ai 

•X, 

O-l 

I        0 

Oi       2 
0       4 

»l 

II 

21 
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n 

1 

'5 

as 

1 
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i 

i 

3 

1 
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19 

2 

0 

1 

3 

4 

12 

31 

21 

1 
11 
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4 

8 

12 

11 

4 

0 

27 

2 

0 

0 

10 

7 

6 

3 

2 

1 

5 

3 
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24 

II 
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4 

8 

10 

10 

lo 

0 

18 

0 

0 

0 

5 
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8 

12 
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1 

3 

« 

0 

26 

32 

I 
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0 

14 
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4 
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1 

0 

0 

16 
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11 

11 

2 
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1 
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2 

28 

26 

II 
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0 

0 
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14 
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20 

II 
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24 

24 
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20 

II 
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24 
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7 

6 
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10 
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15 

0 

0 
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1 

0 

0 
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3 
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2 

0 
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0 
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0 
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VI 
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0 

0 

16 
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1 
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1 
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1 
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0 

234 

•28 

8 

'i 

Year 

59 
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7-0 
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0  101 
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i  I 
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0  09: 
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0  2l(i|  0-212 
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I 
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306 


10 
0  58 
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17 

48 
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0     13 
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0 
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1 
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nn<l  Anau.il  Hunimaria.,  for  the  Year  1897,  Fredericton,  New  Brunswick -Utitude,  N.  45°  57' ;  I>,nKitude 
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MKTROROLOaiCAL   TAULRS 


MoNTllLV  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Uravenhurst,  Ontario- I^tituilt-,  N.   44'  fi* '•    Ixjnffitude 

W.  70   20'.     Height  above  Sea,  770  feet. 


MdNTIIH. 
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Miiy 
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Kxtn-iii««. 


i  -  a 

•i   !    d 


12-8 
180 
19  2 


20  7,10  3 
26  2jl«  6 
31  6  2r.  4 
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MBTKOROLOOICAL   TAULM. 
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MoNTiiLV  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1«97,  (Jrind8U)ne,  gucljec- 

58'.     Heifjht  above  lijeo,  20  feet. 
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J    0-118 
!    0-168 
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METEOROLOr.ICAL   TABLES. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Grand  Manan,  New  Hrunswick-UtKude  N.  44°  47'-  rx,n«i- 

tude  W.  66°  46'.     Height  above  Sea,  49  feet.  ' 
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l''i'lir>i:ii-v. . . 
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il 
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57 
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70 

58 

81 
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75 
30 
79 
45 
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70 
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18 
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74 
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08 
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93 
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l;i9 
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2.58 
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88 
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37 

80 

97 

40 
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0 
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0: 
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22 

3 

5 
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41 
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44 

04 

W. 

70 


r 

a 


N.K. 
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H.K. 


H.RA 
N.K. 

M.W. 
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H.W. 
N.K 
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I 

— i 
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m 
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It 
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7 
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0 
0 
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ft 


18 
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0 
0 

1 

0 

I 
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I 

2 

0 

2 

0 

IS. 
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0 

1 

0 

(I 

0 

1 

(I 
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0 
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Miii-ch  . .,, 
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I  .lunn 
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I  Hi'|iti'nil»T. , 

•  )i.'t(il».|-. ... 

Niivi'iiilicr,. 
,  l)«'fi'MiI)i'r . , 

Ymt. 

3 


.  44°  47';  rx)ngi- 


MBTKOROLOfJICAL   TABLES. 
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"UJIII 

1-       PltKni'lTA- 

NKMS. 

[        TION. 

Total. 

.si 

si 
2?; 

a.:d 

CO   ■-£ 

S 

1 

%       in. 

in. 

«2  58 

01      3-7lii:i(l 

-.7  3() 

Wl      1-30  0  H 

05  (iO 

U      OIHIIOO 

U2 

1 

SO      404:o-82 

"3 

77 

•!l      7  701-42 

12 

111 

W'     n  2IillS5 

w  f>r  1 

>H      .■1-20  1I4 

«4V( 

>7      2  7«|1!M 

i1  4»  f 

1       r-i2  0  47 

1 

•ifH 

Oi    ()■  40,0  1)2 

f) 

717 

3      81  B  1-57 

II 

IIM 

a      3  2liOtMi 

1 

•> 

"1 

'HII. 

1 

0    47-4l!l«8 

1 

MONTH.V  a„.I  Annual  Summaries  fo^  the  Y         1897     Hailoybuiy    Ontario-Latitude,   N.  47!  20' ;    longitude. 

w.  (9   jy.     Height  above  Sea,  687  feet. 


MONTHH. 


.Fjmuary  . 
February 
March    .. 
April  .       . 
May 


Frkhhurk. 


Kxtri'i 


TKMrKliATURK. 


Mean. 


KxtreniBi-, 


Max. 


29-223 

j  aft -270 

29-437 
129-401 


in. 
2!I-S19 

20-N7fi 


Miu. 


in. 
28  360 
28873 


28-1181 
28  8M 
28  IKIO 


•  Puno 

.r.ily 

August  . . . 
St'iitt'nib«r. 
Oetolicr . . . 
Novi'inb<T. 
Dt^ceuilicr . 

Year. 


30-a34 

29  92.') 

29  820 

l2y-.387  29-590'2i)-140 
'  I 

!29-420  29-8;io'29  206 

29-830,29-130 

29  !)20  2t*  100 

:i0-0tl5i28-&-)0 

29  705  28  970 

29  777  28-822 


.  j2i»-408 
.,'29  C9!) 
.i;29  326 
.  i2!l-204 
.   29-1911 


. .  i2<.)-;i48 


8-r> 

3  5 
10  3 
31  (> 
42  7 
57  1 
70-7 
5!!- 2 
54-7 
42  3 
24  3 
10-0 


;«)-065,28-3<10 


35  1 


13-620-8 
12  4  22-7 

2i-6|;«)-« 
;« 7J48-2 

47  ■  2158 -1 

I 

">8  5  09-1 


Max. 


Min. 


Kki.ativk! 
HuMiniTv! 


PUKhSURK  OK  VAl'OfR. 


1 


457 

36-2 
48-7 


2-0|ll-4 

0-7J11-0 
111120  9 
24  0,30  4  70  3 
;«i-247-2  74-8 
45  II, 57- 4J  840 
00070-8;    96-8 


08  4,81-5 

68  7  70  1  50  2!00  2;    82  0 


55  308  0 
44  9M  4 
26  132  3 
11  2'20  2 


45  5 

;io  2 

19  0 
3  2 


378:47-827  7 

I 


55  7, 
44-8 
25-6 
117 

37-8 


89  1 
73-3 
52  1 
419 

W'8 


-32 -ai 

-.34  Ol 
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0-8| 

2O-0I 
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30  3 

27  2 
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22-0 
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%\ 
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I 
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.46  50 
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63 


1 
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2-8711,  06 
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i=  ia 


0 
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34  Meteokolooical  tableh. 

MoNTin.Y  1111(1  Aniiuul  Sniiimnrics  for  tho  Year  1897,  Halifax,  Nova  Scotia— Latitude,  N.  44°  39';  Longitude, 

(!;!    ;i(i'.      Ilcnylit  alwve  Sea,  97  feet. 
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18 
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03 
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42     40   2-2i) 

1 
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31 

w. 

1 

3 

9 

10 

24 

1 

0 

n 

0 

II 
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47 

62 
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m 

K, 

2 

7 

12 

11 

17 

0 

1 

12 

1 
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(1 
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18 

28 

I07I    (11 
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38 

N.K, 

1 

4 

13 

14 

12 

0 

0 

18 

1 

1 
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la 

3 

32 

80 

50 
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0 

7 

11 

10 

15 

•» 

0 

15 

s 

n 
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18 

24 

34 

30|    30 
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8  II 
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S.W. 

II 

II 

17 

7 

15 

0 

0 

12 

0 

II 

(),.t,,l„.|. 
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10 

T« 
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II 
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53     30^     17 

67     21;    85 

311     81     73 
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4(10  5(14)  1104 

102    l'-!3    'Jill      SO; 

8  2 
13  4 
10  0 

0-5 

.37 
44 

37 

N.W. 

N.K 
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4 
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11 

8 

80 

9 
10 
10 
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13 
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12 

1711 
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2 

6 

40 
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0 

I 
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11 

18 
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i» 

1 
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0 

0 

— 
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42 
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II 
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(1 
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i 
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% 

% 
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in. 
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46 

47 
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008 

37 

51 

64 

57 
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68 

49 

63 
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74 
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0-90 
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57 

66 

56 
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67 

60 

63 
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60 

44 

66 
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ra-i 

m 

55 

42 

48 

117 

0-20 

jyii 

50 

41 

46 
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m 

Bl 

61 

66 
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34 

68 

54 

56 
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DO 

54 

57 

61  47 

2  % 

MBTEOROLOOICAL  TABLES.  36 

MONTHLV  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Kuper  Wand,  Briti.sh  Columbia-Latitude,  N.  48'  58- 

^""g'tude.  123' 38'.     Height  above  . Sea, . 


MoSTIlH. 


Pbrshuhk. 


■Tiinimry  . . 
Fi'liriinry  . 
Miircli  .... 
April  .   . . 

May 

.Fiine 

•Inly 

Au);iiKt 

Si'ptfinlx'r. . 

<)ftlll»T 

Xiivciiilior  . 
DHcemlx'r . 

Year  . . 


in. 

2!)  97 
2il-8.t| 
«)-80 
•to- 12 

;«)  ()» 

29  ir), 

30  0(i 

:)ooi 
:to  OK 

30  01 
29-92 
2!»-98 


RxtremeH. 


Max. 


Min. 


in.        in, 
30  .30   29  51 

:w;8  29-25 

.•!<)  30  2!) -21 
30-42  2!l  74 
.30-. 30   29  70 


Tk.MI'KIIATI'IIE. 


Mean. 


Extroiiieii. 


I   a 


;)!>  ■)41-3|;t7  4 

37-0  42  8  1)8- (i 
42-7j:«i  8 
55-44(i-0 


Max.    Min, 


I 


36  7 
49 

r.8-2 


.■»  21    29  «.'•>:  00  8 


29-98 


30  :«  29 -.05 

.'to -24  29  (i7 

:«l  39  2it-(i7 

:io-io  29  ;t!) 

30  23  2!)  41 

.•fO-52  2!)  08 


12  4  3.3  2 
44-6  34  0 
44  2;«)-4 

57-8;w-!) 


,03-2 
j(!8-4 
55  8 
48-0 
39-9 

;«i-(i 


02  7  52  2100  4,13-9 

0r.-8'57  1(;7-«:T0-(I 
07  1  ■')7-0  70-4  49  5 
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43  I  .•Id  j) 
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^1 
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I 
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44-8 
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40-4'l8-l 
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48-7 
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I 
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I 
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55 

68  0 
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0-;<43 
(P-2!10 
0  215 
0  220 


0  298 


0  40;i 
0-418 
0-470 
0-.378 

0  310 

0-22o! 

i 

0  22il 

o-;f07 


64,(iS 

58 ',58 


40:52 


Pbbcipita- 

TION. 


r(jtal, 


in. 
3-89 

3  16 

4  19 
1-77 


.3 


in. 
0-72 

0  41 

1  12 
0  43 


0-870-48 

I 
1-450-28 

2  17!o  02 


5  27|24  22      0  72(0.50 


57  2847 
(M  39  (W 

89iKV88 
84j(i9  78 

(lG1.50(i0 


I     1-43 
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17 
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0 

3I 
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9' 
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10, 

jKl! 


9     10 
2      13 
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IX 
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13 
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METEdROLOOtCAL  TABI.fiS 


MoNiiii.v  and  Annual  Sunimivnrs  fur  thn  Yr.ir  1897,  Kiiinloops,  Britiah  Columbia — Latitude,  N.  50°  41'  ;  Ixingitude. 

W.  i:>0    28'.      HuiKht  iibovo  Sou,  1 1'J.'J  feet. 


Mdntii.s. 


Jaiitinry. . . 
February  . 
Mftrch  . . . . 
April .   . . . 

M»y 

.Juno 

.Inly 

VtlJ^llHt.  .  .  . 

S<'pt^-iii\M'r. 
Octi>hiT . . , 
Nuvt'iiiltt'r. 
]  )ff('ntlwr . 

Year  . . 
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28  ('.3 
28-82 
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28IKI 
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■28  ',!!) 
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in. 

2!l'21 
2'<0.'5 
28  Wi 
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28-37 
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24  3 
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3j 
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HUMM)1TV 
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30 

02 

74 

70 
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i 
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I 
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i 
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83 
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70 
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:i 
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00 


05  71 
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PiiKHsriiK  OK  Vatour. 


to 


m. 
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37:54  0259! 
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no 


88 
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I 
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0  167 
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0  101 
0-464 
0  302' 


^. 


in. 

0  127 
0-143 
0  118 
0-233 
0  273 
0  339 
0  384 
0-412 
0  38,5 
0  300- 


Cmudi- 

SKKH. 


%% 

78 
75 

00:46 

49 


09 


.si 

si 

T.ital.  I* 


Phkcipita 

TION 


in. 

0-04 

0-07 

0-65 

006 

0  39 

1-76 

3-18 

0  44 
0-99 
0-41 
2  42 

1  23 


12-73 


in, 
0-19 
0-03 
0-20 
0-49 
0-28 
000 
23 
0  20 
0-43 
013 
0-80 
0-26 

1-23 


NrMiiKH  OK  Wixiis  FmiM 


MoNIMW. 


iliviiihiry  . . 
Ki'hrimry  . 
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M»y .... 

•TiniK 

.Tuly 

AllffllKt...  . 

Hi'pti'inU-r, 
Ootcilu'l-.... 
NiiviimIkt. 

|>I>I'I'I||Im-|-  . 

Viar  . 


1 75 


8|    111 

I 


0!    30 


V 
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HI 
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■sl 


«  a 


5 


NUMllKIl  OP  Dav.'< 
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■?   .Id 


19 
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10 

11 
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10 

5 
5 
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8 


27 
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a; 

a 

0 

,.< 
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i 

i 
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23 
24 
23 

1 

l_ 

S 

< 

20 

1 

20 

10 

1 

1  ■» 

1 
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26 
18 

2 

21 
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METEOnOLOOlCAL   TABLES. 
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50°  41';  liongitude. 


Cmudi- 

Phkoii'ita 

SKKH. 

TION 

Tdtal. 

■i- 

s 

in 

S 
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i 

•a 
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% 

% 
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in. 

73 

.,78 

75 
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1 
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73 
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60  45 

56 

0-55 
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m 

6«'49 

«1 
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61 

5« 

59 
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60 
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54 

64 
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4P 

58 

53 
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40 

42 

41 
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39 

6U 
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0-43 

32 

.. 

68 

45 
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013 

|<5 

59 

52 

2  42 
1  23 
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0  26 

1273 

123 

Monthly  and  Annual  Suram-iries  forth.,  Year  1987,  Kingston,  Ontario-L.titude,  44'  1,3    N.  ;  Longitude, 

76"  29'  VV.     Height  uboveSm,  -28.5  feel. 


I'HKSSIKK. 

Tkmperati'rk. 

— * 

Rklativk 
Hi-MiDrrv 

I'llKSM-HK   (IK   V.\l'Ol,H. 

Cr.onii- 

Phkcipii-a- 

■rioN. 

Months. 

i 

Extremes. 

Mean. 

Kxtrenieii. 

a  1 

^. 

1 
Total. 

-  0 

*  1     •   1     •   .        1        1   f^ 

■ 

5  a 

1 

Max. 

Min. 

a 

00 

S 

'  Max. 
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S 

a 

CO 

1 

CO 

1 

00 

1     B 
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eo 
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S 
i 

00 

% 

n 

X 

d 
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% 

1 

% 

P 

in. 

in. 

in. 

- 

» 

» 

o 

° 

in. 

in. 

in.    1    in. 

in. 

in. 

.Jftnuary  .... 

29-73 

30  43 

29-06 

15  723-5|20-5 

27-8 

11-3 

19 -.i- 

49-8 

•27-9 

88 

80  86 

85 

0-094  0114 

0-111    0  100 

!     1 
69  (iO  65.68 

2-49 

0-82 
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2975 

30-36 

29  2.i; 

16  6  26-2  22  3 

1        1 

29-5 

13  2 

21  3 

41  6 

-  5-5 

88 

78  83 

83 

0  093   Ol'X    (J  10(1:  010(1 

1     i     1 
62  62  69  61 

2  16  0-78 

.March 

29-71 

30-47 

28-80 

2(i  1 

»l-9.'»  1 

37  3 
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47-3 
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82 
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79 
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0  144   (»  139 

65 

1 
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2!)  74 

30-31 

2it  14,  39  7 

46-7|420 

49-9 
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73 

67  77 

72 

0184   0  216 

1 
0  2111  0  203 

61 

66 
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29-62 
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72 

0-279  ()  318 
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73 
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66 
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0  77 
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29  27 
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0-633  0  <i20 

01 

56 

62'(iO 

4  ,53 

1  01 

Augimt 

29-64 

29-90   2<.)-28 

64  0 

69  9  66-3  72  4  66  5  64-4 

77-7 

45  9 

76 

68 

74 

73l 

0-490  0-608 
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METEOROLOGICAL    EABLEB. 


Monthly  ami  Anuuiil  Sumiiiarioa  for  the  Year  1897,  London,  Ontario— Latitude  N.  42°  59'  ;  Longitude,  W.  81°  13'. 

Height  above  Sea,  808  feet. 
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METEOROLOGICAL   TABLES. 
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MBTKOROLOOIOAL  TABLB& 


Monthly  and  Annual  Sumnmries  for  the  Year  1897,  Ottawa  Ontario— Latitude  N.  45"  26';  Lo-      ude,  W.  75"  43'. 

Height  fthove  .Sea,  330  feet. 
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MRTROROMKIICAL  TABLM. 

MoMTiav  and  Annual  S"™"',«"-.|or  the  Year  1897,    Port  Si,np,o„,  Britinh  Columb-a-Utitudo,  N.  54    34'  • 
Longitude,  W.  130"  26'.     Height  alwve  8.!»,  26  feet.  ' 
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METBOROLOnlCAL   TADLRS. 
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Monthly  and  Annual  Summftries  for  the  Year  1897  ;  Prince  All>ert,  Northwest  Territories — Tjatitude,  N.  52°  55'. 
Ijongitude,  W.  100°  0'.      Height  al)ove  Sea,  1432  feet. 
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METKOROLOiilCAL  TAULE8. 


Monthly  and  Annual  Suiuinaries  for  tlie  Year  1897,  Port  Stanley,  Ontario— Ijvtitude,  N.  42°  40' ;  Longilude, 

W.  81°  13'.     Height  above  tSea,  592  feet. 
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and  Annual  «--'y;i,-;-,f «  Y^^^^^^^  Qu'Appelle,  Nonh.w..t  terntorie- -Latitude,  N. 

longitude,  W  .  103    4(  .     Height  above  8ea,  2,]  15  feet. 
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METEOROLOGICAL   TABLES. 


Monthly  and  Annual  .Snramiries  for  the  Year  1897,  Quebec,  Province  of  Quebec,— Latitude,  N.  46° 
Longitude,  W.  71°  13'.     Height  above  Sea,  290  feet. 
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Longitude,  VV.  68'  2i'.     Height  almve  Sen,  70  feet. 
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MKTEOROLO<]|CAL   TABLES. 


MoNTiiLy  anJ  Anuuiil   Suiniii.iries  for  the  Year   18U7,  Swift  Current,  North  west  Territories — Latitude  N.  50"  20'; 

Longitude,  W.  107"  46'.     HeiRht  above  Sen,  2,439  feet. 


MONTIIH. 


Januitry  . . 
February  . 
Marih  . .. 

April 

Mny 

June 

July 

AutifUNt .... 

Septt'tnber. 
October.  . 
November 
Dcccuit**^.. 

Year  . . 


I'RKMHUKK. 


Kxtn'inw. 


Max.    Min. 


Tempkbatijkk. 


M.llM. 


27-38 


2S(t7' 
27  !W 
27-fi8 
27-70, 
27-w' 
27- 111  j 
27-B7J 

27  Ihf 

I 
27-H4 

27-81 

27  84 

I 

27-981 


m. 

2(i  87 ;  «■ 

26  08  1  7 

2(i-7«1  2- 

1 

2(i-78  ;« 

27  05J4(! 

i! 
27-o;i':.')2 

li 
26-fiU  r>s 

I' 

27  Oil:  ..W 


27  Wj40 
27-08|.'M- 

20  78  |n- 

20-70  !l3 


28-07i  20-58 


30-2 


10  6 
10  0 

n  8 

!l  48  il 

5!fi7-l 

7,0!)  0 

Off.S-O 

ll7B  a 
I 
H03-4 

2J44-7 

.■>14  0 

I 
3  15  1 


44  642  0 


41  19   9-0| 


KxtnTifii. 


Max. 


3  310  5 

0-3   8  7 
BJ.S] -0  43-3 

fi:43-:tf)8-B 
3  47  2101 -2 
8m)-2C5-f. 

I 

2r>l  1  07  2 
4'44-7V)8-l 
.'J32  0j43  7 


Min. 


Rklativk 

tltUIIlITT 


1^ 


49  4 


0  ft  15  2 
7-6'l4  8 

20  0380 


40  0 
■MO 
40  0 
78  0 
900 
05  0 
97  6 
!H10 
85  O! 
76-4 
66  0 
40  0 


Pkrhhuke  ok  -Vapoob. 


400||7777  79  78! 
20  0 
34  0 


0  061 
O'Ofiti 


7574  78  71 

Ml, 

72.08  7170  1  0  052 

:      i  I    ; 

20-01  72  51  on  62 


in. 

0  081 
0  071 
0-077 


:<o  U|03 


i 

40  43,49 


.33  4 

.37  5 


47,52;,->7  I 

'I 
47|47jBrj  I 

.36  0  79  40  40 ,57 


28  0  84  58  67  70 

\'     \     '     • 
14-51  83-60  76,73 

U     I 
-32-0  80  60  78  75 


-30  0  07 


07-B-400^76 


0140  0  200 
0  lim  0  278 
0  288   0  328 

0  317t  0  :«73 

i 
0  323   0-404 

0-282  0  S.'-ift 

0  171  0  241 

0  070  0091 

0  072  0078 


64  65 1)5 

-H-i- 

68  04  GO  I  0  170   0  215 

III  i 


Ml, 
0  00!) 
0  MM 
0071 
0  219] 

0  291 

I 

0-»ili 

I 

0;«74| 

o.'wo' 

0  392 
0-232J 

i)m>: 
0  073I 


OlOBIU- 
NBtn. 


6:145 
05  50 


% 
0-070:  51 

0  1102  ."i7 

(1 

0  0U7||40|35|5O 
0- 188  .54 

0-251)!  M 

i; 
0-.32li  52 

I 
0  ;K>6!:m 

o:!7i  37 
0  ;$44  49 

0  ::b!i42 

ti 

0  084;  54 
0  075;  .36 


.5l!47,50 

4o;w:i8 

I 
47|5:tM) 

4«|61  45 

;«!;«•  37 


45  45 


0-218|  0-201  l46 


49 


Prkcipit.v 

TION. 


r„t»i.  =5, 


HI. 

0  67 
0  84 
0  24 
0  08 
0  2li 
O-KI 

0  27 

1  28 

2  Wl 
0-88 
!  50 


111. 

oil 
0  -.'i; 
0  10 
0  m'l 
0  111 
0  22 
2  (17 
I)  wi 
0  lis 
0  xs 

0  (-1O 


O-Siiin-BO 


47     10-2«|2-(i7 


I 


MONTHH. 


January  

Fehniary . . 

Marcli 

April 

May 

tlune 

July 

AuRUHt 

8t'pt;**iiilHT  . 

OcUiVter 

November. . 
Decftnl«T. . 


Nr.MiiKi[*iK  WisiiH  FmtM 


[>$ 

» 

'A 

15 

19 

4 

4 

45 

9 

32 

8 

6 

3 

84 

68 

66 

27 

122 

39 

e4 

35 

(>5     X 
12 


0     28 

20,     19 

21'  110 

1 

12;    61 

1 
3       0 

62     76 

9'     23 

I 
2     53 

0 

i 

8     41 


11      45     22 


Year ji  DOIl  2:12 


0       0 

i 

172:  50O 


70 
611 
89 
37 
11 
20 

ax 

105 
09 

112 
70 
80 


07;  INi;    8!!!  307 


42     90     56 

51     26 

71!     83    103 


o  ;;, 
8^1 

•5.*' 


0% 


I 
3;      0 

i 
45     77 


306 

0 

297 

15 

252 


8;i    l.W     42   299 
60,    71      55   237 

32i     94     91!  278 

I  1 

Hi:  107      45   2il2 

: 
49    182     46   233 

I 

88   2.57     .50:  273, 
012il371    ffli0  28«li 


in 

65 

5  4 

4  8 

0  7 

12  8 

9  2 

7  3 

8  7 

0  1 

0  0 

7  4 

7  6 

7-4 

NlMHKK  OK  K.VVH 


48|N.  W.: 

I 

42  N.  W. 


38 


S. 


4(il  S.W. 


N.E. 
W. 

N. 
N. 
W. 
W. 

w. 
vv. 


481 N.  W.i 


m 

^ 

] 

•3 

11 

vl 

^ 

c 

1 

1 

0 

c 
c 

i 

i 

a 

Xi 

H 

1 

>3     , 

7 

10 

8 

7 

7 

23 

1 

0 

5 

15 

8 

10 

10 

15 

0 

0 

0 

10 

" 

6 

5 

21 

0 

0 

0 

20 

4 

2 

0 

25 

3 

0 

12 

14 

5 

6 

0 

.... 

19 

1 

6 

0 

19 

5 

12 

0 

10 

1 

0 

8 

19 

4 

12 

0 

18 

0 

7 

12 

17 

2 

8 

0 

20 

1 

3 

....I 

8 

18 

' 

11 

0 

19 

0 

3 

....! 

n 

15 

5 

6 

• 

23 

0 

0 

7 

10 

13 

12 

12 

10 

0 

0 

0 

21 

4 

8 

8 

19 

0 

0 

1 

97 

200 

1     , 
1    '^ 

99 

43 

234 

f 
t 

26 

1 

MKTBOHOLOf.lCAL   TABLKH. 


aitude  N.  50°  20' ; 
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MKTKOROLOOICAL   TABLES. 


MoNTiiLV  and  Annual  Summaries  for  ti.e  Year  1897,  Saugeen,  OnUrio-I^titude,  N.  44"  30';  I^on-itude 

W.  81°  21'.     Height  above  Sea,  656  feet. 
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»a  w. 
44'  R 
00  H.W. 

48  N.W. 


K. 

N. 


ORi 


N.K. 
M.W. 


NUMIIKU  <IK    \>\\» 


a  0/ 
I 'I 

i£? 


12 

12 

7 

14 

9 

21 

10 

80 

139 

ir7 

12 
11 
10 
10 
13 
9 
7 
10 
II 
8 

17 

la 

131 !     31 


ii 


ECS 

n3 


1 

o| 

ll  19 

o|  10 

0  14 

0  19 

Oi  23 

0'  20 


19 
22 
13 
14 

214 


2| 
7 

121 

I 

31! 

5 
13 
10 

4 

4 

a! 
u 

90 


0 
0 
0 
0 
0 
1 
0  . 

2' 
I 

0  . 

0  . 

1 


0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 


i  ■'•)l»- 
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Meteorological  tables. 


Monthly  and   Annual  Sumniiiiies  for  the  Year  1987,  Toronto,  Ontario — Latitude,  N.  43'  39'  ;  Ixingitude, 

\V.  79 '  24'.     Height  above  Sea,  350  feet. 


MoNTilH. 


January  . .  . 
February... 

March 

April 

May 

•Viuie 

July 

AugiiHt 

St'iiteinlier. . 

Oct()bi'r 

Nnvt'lnhtT.  . 

l)t'C<'!lllK-r..  . 

Year 


rHKWHiIiK. 


Extremes. 


Max. 


Mill. 


TKM1"KHATIKK. 


Mean. 


S    ,   S 


Extremes. 


5     Max. 


i!!!  (iOl  ;«)a:;4  29  l«i)  an  22«  22J 

!  I  ill 

2!1  ■  KV> :«)  ,^'.;!  28  77!»  :2« ' »  X>  ■  r>  31  • ;( 

!        I        |i      i      , 

2!)fi7»;»S<W29  1f)fll'll.  f4«  0  40R 

I         I        i!      !      ' 

2'.li'.ll4  110  111(129  2<)4  ni  fi  .->,'<  2  .■|(l  .1  in  044  1  .")2  (i     74  :t 


29  7  15  li 

i 

;ii)«|i,S'2 
;w  524  li 

I 

51-2  ;m- 7 


22  7i  51-7 

I 

24  5J  44  0 

42  9  71  I 


Min. 


Rklativk 

HlMIDITV 


-  7-2'«7 

10||8<> 

2-o|i»0 

29-9  !74 

:«  (•m71 

i' 


2!iritW29  «22  2!i:W  :ti()-7iliM  ;t.W  9  71  2;rir0(iril    t(4'4l    1)7  6;;«9 


1  *  i 

!2«-5S4'2!)  869  29-23(i;71-7 


79-3!C9-2!81-4  63-6l72-5;  9:V.s;  nSSi  79 

.       ,      I      I      '      !      i  i         II 

2!!  !W1  251  SS2  29  av>  Ii4  li72:ilil  9  74  fifw  2IM8i  82s:  44  2i!7« 

•  i  I 

29  7(i^  :«)  Olid  29  ;»>  69  .  ilSS  ,■.7  S  71  0  50-4'(iO-7'  932  33  8  72 

I'll  I     !  ' 

29  713  30  192  2!l- 142  491  r.(i  348  9.")9  1  4T  7!i<)-4  «.'>-7  27  918(1 


29(i23i3012S28  Wil   3(i  8  40  4  37  (I  11(131  9  W  0 

!  1 

29l)2r,'iO  171  29  (187  27  3  30  7!27  «  33  8  2(i  8,27  3 


29  (Kffi  .■».»;}  28  779  44  0 


510  44  163  9m  0  46-8 


(10  8     19  5, 84 


80  80 
■3180 


li5;7H7l 


I'KKssrKie  or  Vapour. 


J  Cloi'DI- 


in. 
011(1 


I     ^ 
a 

© 


in. 
0  125   0  115   0117 


0  114i  0  115 

I 
0137i  0139 


58  7(1 09,    0  203   0-203 

M    , 

(■>(i75i(i9    0  27(1   0  291    0279   0  28J 


rv5|70 
(iO'84 

55,79 
(i5|82 
75  82 


54-2—  6-3;;89  80i*i 


I  PI 

03  31-  7-2!7«(i6  81 


^  ll-t 


0  ui;  0  113 

0  143  0  140 

i 

0-20G  0  204 


87  79 
(13,73 


0-:t(>9  0  :W4  0  388  0-380 

I  ; 

0-613|  0-5971  0  tlOtl  0  605 

0  484:  0-407,  0  4(19  0  473 

0  :t8(i  0  4'9  0-408  0  4W 

0  292^  0  301 1  0  293  0  295 

0-19J;  0  200 1  0  191  0  19: 


t 

7574 
75  80 

I 

6C  65  HO  (10 

i 
1)8  (17  OO  (15 

70  75  59 118 

57  59  38  61 

48  46  44'4(1 

':i(l!44  39  40 

I     I     I 
;43  3l!3135 


PnRCIPIT.V 
TION. 


Total. 


58,53,58 


0  146!  0  147 


0  277'  0  282 


0  141    0  144 


0  '1179   0  279 


83;70  77 
I 
1181,78  83 


(14 


(13  57  til 


in. 

l-92  0-;!0 
2  311  44 

2  97j0  42 
2-140  72 

3  02-0  (M 
2  921  29 
6 -24.3 -88 
2-200  94 
0-40|o  -JO 
1-440  52 

4-i8ii-:io 


3  6C 


32  49 


1  («■ 

3  88 


.laiiiiiirv  . . 
KriiMiary  . 
.\lai-cli      , 

.\|.iil 

Mny 

.'iiiif. 

.Inly 

Aiittiist 

Sfplt'iiihttr  . 
iI(-i<.Ut.  ... 
Xoveinlier . . 
hwt'mtier.. . 


Month.'* 


.lannary  .... 
I'cliruiiry .. . . 
Miir.li  ,  ,  .  . 
A|.ril 

May 

tliiiii' 

July 

Alll?llK( 

Si'iiteiiilK-r. . . 

( Ictolwr 

NovfiiiU'r.    . 

l>|.|.Mlll»T..  .. 


t 

1 

Ni  MUKu  tn 

■   WlNhs 

KlllIM 

ti 

(4 

is 

f 

■3 

^ 

'A 

^ 

o: 

■A       T. 

•f- 

'A 

O 

1 

1 

Yf'in- . 


143     II 
242!     D; 


214 

33 

137 

:io 

141 

42 

112 

24 

2(18 

41 

113 

21 

139 

47 

142 

108 

IH 

80 

103 

05 

1771 


Sftfi 


93 

(19 
97 
97 

7(1! 
(is! 
Nil 


18  117    no    187i  45 

5  89     m    132,  to 

9  112;    B?!  243;  1(1 

11:  2.M      25;  152  1' 

18,  241'     42^  165 

9  231:    23:  2IM1 


42     (10  22(1 

117,     211  181      27    138 

i        i 

1:<H     32  (HI,     41 


22    1181     1 
,55    1(17     30 
29 
100      98 


42     58     72   245 


a'lj     13;    m,  IIX) 


2111 


lOStll  268  17141  ll5tl20Hll|  52(1 


s    I  % 

X.-d    = 
i  i-'i     5 


13i  15-7  42  0 


17  (1,50  0 


"11 

r  "^  ' 

-I*  2 

.1       I    6 


NiMMKii  OF  Days 


.H.  vV. 

N. 


Ill  HRo-o;   W. 

\V. 

N. 

\V. 

E. 

W. 

W. 
N.R 
H.R 
rt.W, 

"n. 
\v. 


14  1  ;■!«() 

11  II;I2  0 

9  o;24  0 

9  (129  0 

8  721(1 

9  228-0 

n-4'32  0 

1 

13-734  0 

tatiLiii  0 

_  1 

12  3rio  0 

4,     24 


,^9      c    :  J;      ,- 


4 
3 

;:i 

5     19! 

i        1 

12 

13 

13 

12 

10 

11 

9 

8 

M 

11 

2 

6 

i 
82 

11(1 

-- 

•/•-   t 

15 

20 

12 

14 

16 

7 

14 

5 

12 

10 

13 

8 

5 

9 

111 

9 

17 

10 

14(1 

72 



0  7 

0  12 

\ 

0  15 
I 

1  13 

oi  1,1 

0  1; 

u!  18 

I 

0  22 

I 

O'  23 


s       E 

JZ 


l-M.n,.ii-y,. 
Man-I,.., 

A|.nl 

.M;,v 



•liiK   

■\iit;uMt.., 

.■<,|i!,lllhcr. 

|<Ki„|,.,-  .., 

•V">.-. ■(- 

|li..-.„ilH.r.. 

V.-ar,. 

5 


9°  ;  Longitude, 


Cloi'di- 

NKHN. 


f  li-t 


87  7» 


t 

7574 

75  80 

6G  D5  III)  liO 

(W 117  tk)  r>i 

70  75  5!l  (W 

I     .     I 
57  5!l  38  61 

48  46  44'4i> 


PnRt'IPITA 
TION. 


Total. 


:ili:44  »!)  40 
;43  3l!31;35 


58  53:58 


8;i|7«:77 
1181,78  83 


(i4 


03  67|U1 


in. 

1!)-2  0;U) 
2  341  44 

2  070  42 
214|o  72 

3  ffJnitD 
2-921  29 
5 -24  3  88 
2- 20  0  94 
0-400  20 
1-440  52 


4-18 
3-6C 


32  4a 


1  07 

3-88 


MKTEOHOI,ori|CAI,  TA11LK8. 
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M^>v  nn,v  ....,  A..,.a,  ...,.„..„...  „^  ,..  Ve.  ,«07,  T.-o,  Nova  Seotia-Latitude.  N.  ,.■  ., ;  Lo„«Uu,,  W. ,;.   ,8'. 


lieight  above  Sea,  73  feet. 


M"VTI1S. 


.I:illli;irv   . 

l-'"luii;u'y 
.\h.nli  . 
A|.nl.  .  . 
.May..  .. 
•Iiin.v        . 

.Inly 

.Vuj{ii»t..., 


\,M 


PUIWHUKK. 


TkMI'KHATUHE. 


KxtreiiiiM.   '• 


Mean. 


■^S  I  — 


Kxtponifs. 


Rklativk 
Hl-jiiditv 


J       ;  .Ma.<. 


in. 


Min. 


2!l  KM'.'W  rM7i28-!l!)7 


■-".I  '.ii<2:w:\K\ 

2!l  N,S2 .10  700 

I 

-II  941  :)0-5!K,l 
29  U;t2  .-iO  2.-I7 


'  s 

'   S 

c 

.; 

a 

a 

a 

t   *"■ 

r; 

^ 

' 

» 

o       ' 

177 

. 

21  -5 

:to  7 

Ma.x.    .Mill. 


I'KKS'fl  UK  OK  VaFOUII. 


S,5  i  i     s 


2!)  510 
29  059, 

29-473 

I 
29 -WK! 


12  Ol. 
24-6 

:tfi-4  . 

I 
48-3:. 


2!l-827  :«)  205129  .VKi  -,30 
i 
129  402i(ir« 


29  9.-|0  30-:«);l 
2!t-875..30  U71 


.•<i|)t(i]ilMii-  ..    29  !);«), 30  ;w; 

I 
"'-'"IxT ••«)  025;»-54O 

ViivtinlKT. .     29  HS2;iO-.')71 

Dir.nilier..,.   29  «82;«-.M0 


29  .M2  .w  4  . 


29  512 
29  325 

28  718 

29  150 


2!I!I05:30  70028  718 


48-0 
:«8  . 
,321  , 
2.3  0 

37-11  . 


18  i:t0-3   7  lll8  7 


'l7  7:3(1  8  19  5 


...|;«-4;51-5;;«)-H 

I        (        I 
..j49  4  01-8  41  7 

..  52  5  00-3|44-7 

..|02-0'76-9|n5-0 

■  .  liO-fl;76-4;52-7 


28-1 
41  1 

51 

55-5 

60-u' 

04-1 


;5I -0  04-7,42-8.53  7i 


..:41  1  .57-2316 


I 


I  0431 


.  20  2134  0 


25  4 
17-3 


44  4 

24  3 

25  » 


40  2  52-4  31  7  42  0 


.58  0 
45-2 
47  0 
74  3' 
..■7| 
81-0 
870 
82-0 
78  0 
72  3 
00-7 
67-0 


!'   I 


-1701 

—  19  4 

-10  0 

15-6 

19  0 

II     ■ 
31  0|te, 

.37  3' .91  . 

i!     ! 
39-5,91  . 

il     i 
27  0  OIL 

17  6 

7-7 

-11-7 


Cloi-di- 

I       NK.S8. 


84  84, 

i     ' 
i92  92' 

\m\tm 

88  90 


I'liEciPiTA- 

TION, 


Total. 


r 

I 
% 

7«i75 
1 66164 


870  -194 


0  .341 

0  497 

0  462 
0311 


d.'S| 

% 
70;77, 

&•>::>  7<.i't.v 

|75  72|(i9  72j 

!8oi77J7B  79,' 
I     I         ■     I 
XU   0  .-IJW  (W  73175  72 

511,  0  504  79  IKi  09  71' 

4731  0-463  :02!03 05(1.3: 

■    :        I    '! 
••tW   0  .•124  70i6y'67:66!i 

■   M  ii 

;i74  52j.>4  00 

!•  Ml 

,,80,87  70  83:. 


'    508 

\ 

I     1-7; 


4 

sJ 

is 


I  25 
047 

4-Oh|o-77 


3  54 
3  2;t 
5  24 


0-36 
0-45 
214 


74|78(i7j72' 


.1 


I -.56:0-5.3 
3-670-93 
2  01  0  76 
0  (19  0  24 
5  38|1-21 
2-680-62 


39  32:1-25 


Days 


7 

1'  .2 

I 

I.  15 

I 

I  13 

I  15 

'  ^ 

»!  18 
I 

I  21 


28 


19 


0 

(I 

0       1 
0       1 

0;    0 

V  I 

o|  0 

0  II 
0  II 

(I     II 

1  II 

0       II 
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METEOIIOLOnlCAL  TABLES. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,   Winnippj;,  Manitoba  -Latitude,  N.    I'.i    5,i' ;  Longitude, 

W.  97    "'.      Heiglit  alHive  Stu,  760  feet. 


January 
Ki')iruary  . 
March    . . . 
Ainil  .     .. 
May    .... 
Jiin«  .   . . . 

July 

Aii^riist  . . . 

SepUMlllK'P. 
OctolxT  .  . 
Novfiiil)or. 

DtH'HIulMT  . 

Year  . 


I  29 
I  29 
29 
i  29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 


29«!| 

2'.t  W 

2!! -84 

2!)  tir 

29  411 

2!»  42 

! 

2!l-30| 

29oo! 

i 
29fiO' 

29-4.-1 

29(»! 

29  70' 


I 


2S  «ri    51    29 

2S  ri7  5  3  «  « 
2.'<l>2  4  5  2ili> 
28  4fl  ;tL'  7  45  0 
2S-54  45  It  04  3 
2S-7I)  54B70  7 

28  34  61  975  2 

li         : 
28«2  527  70  5  i 

2S  57  4S  .■i73  4 

2S  :V)  3(i  s.-)2  1 

2H  5(1  10  4  21-5 

2H-57!    0-5   7  4 


26141  29-84   2834  28  142  8 


0  8 
4  7 
17  :; 
43  I) 
59  3 
6ti-|i 
73  0 
m  it 
65  I 
45-2 
15  8 
5-4 

38-4 


13  3  11  4  09; 
23  S  15  11  2 
51  02s  4  3!)  7 
(17  8  33  3  53  1 
72  1  4(i  4,59-3 
79  0r>6  8  67-9 
73-4  49  8  61  ti 
76  1  46  161 
,j5  2  34  0  44  6 
24-3!  ,r,  7  15  0 
13-6;  5-9'  3-9 


46  6,22  934  7 


38  0 
.,.,,) 

519 
71-6 
88-0 
90  8 
88  5 
84  4 
92  7 
84-8 
58  2 
32-8 


in. 

0-039 
0  (M? 


111. 
0  051 

0  (K-,7 


11  0 

23  0 

28  0 

47  0 

35  8 

31-5' 89'50  66'68 

14 -8  189.57  73  73, 


'79  58  58  65! 
:88  64  7o!74|! 

I    I    I    Mi 

93  58!69  73li 


23  6 

28  0 


92-rr4i-o 


191176,89 
185  8190 


188 


68  77 


(1070 

0  105 

1 

0  102 

0  171 

0-201 

0203 

0223 

0-24li 

0  258 

0.352 

0  411 

0  396 

0  490 

0  569 

0-569 

0  383 

0  428 

0  453 

0  .3-23 

0  421 

0  4.34 

0  204 

0  227 

0  23'.) 

0081 

OOiW 

0-097 

0  051 

00.59 

0  061 

0203 

0  2.39 

0  243 

0  092 
0192 
0  242 
0  3-(i 
0  ,5.3!l 
0  421 
0  393 
0  2-23: 

0-09l! 

I 

005': 


5562  60 
66157  52 
isjsi  .38 
28  .37  82 


66  (!1 
58  47 
6154 


0  228i51 


101,053 

I 
1-59  0  4t; 

I 
2-310  IK 

5-382  ;U 

1  Oo'o  29 

0  340  2fi 

1-33,0  ;h 

O-72O;!0 


68i     0'65:(I21 


.Ml 'MUM. 


54  481611,  17-59!2  34 

1     I;  I 


.l.*ilMI;i 

y. .... 

Kriini 

ny. . . . 

Shrd 

.\|<ril. 

.\Iav..  

.lllIlH. 

■  Iiiiy. 

I 

.Villous 

.    i 
1 

Sipti'i] 

Iw..   1 

"'■"■I" ll 

X'lvi-in 

«T...| 

1  i.winl 

1 

\'.ai> 

Ml^NTHS. 


.Taniiary  . . . 
February  . 

March 

April  .    . .    . 

May 

June 

July   

.\ilKUHt 

Scptf'iubcr. . 
Oitolicr.. .. 
Nu\t'iiihi:r  . 

lll'celllluT.. 

Year  . . 


Nl'MBKll   OK    WlMiS    KRIIM 


bi 

» 

>■■. 

11 

0 

8 

2 

7 

3 

11 

3 

19 

1 

10 

8 

0 

n 

9 

1 

2 

2 

5 

3 

8 

3 

3 

0 

102 

31 

a:     a: 


2     14 


3  13 
1  10 
0  14 

4  8 


10      11 


!"■ 

^ 

>^ 

•^s 

!>^ 

H 

fi> 

V 

-j:  S 

r 

> 

E 

3 

B 

s 

3i 

:*_ 



a 

NrMiiKU  or  D.vvs 


1 


1 

11 

9 

20 

11 


9 

9       7      11 

13      13      lit 

I 

10     13,     14j 


67    128;  1021     58 


15  2 

11   1 

t 

10-2 

i4-n| 

17  0! 

14  9; 
15 -ol 

15  ' 

16  61 

18  (I 

14 -ri 

10  •« 


46,     X. 

39  N.W. 

•M  8.K. 

00     W. 

! 
51      N. 

35      N. 


N.W.; 

\v. 


.50  S.W. 


N. 
S. 


lB-1     00    W. 


8 

7 

16 

\       '•' 

13 

3|     14 

8 

8 

6 

13 

7 

10 

16 

2 

7 

11 

M 

n 

15 

7      11 

13 

0,     10 

11 

7 

6 

13 

4 

" 

12 

6      7 

la 

3 

106 

152 

S 

^ 

« 

6 

0. 

9 

Ill 

10 

6 

11 

12 

13 

11 

14 

7 

11 

3 

ji 

.31 

11 

9. 

0 

12i 

9 

107  llli 


tr. 

U> 

9 

0 

19 

0 

0 

15 

7 

0 

19 

I 

0 

19 

1 

oj     19 

0 

0      15 

0 

0 

13 

0 

0 

18 

0 

0'     24 

1 

1      14 

6 

0     21 

8 

0^     10 

39 

1 

212 

.MdNIII.') 


(1 

Jaiui.iiv 

II 

i'eljiiury 

lit 

Manii, . 

; 

Afiil 

11 

Mil) 

■i 

lull.' 

1 

Iill,\    

(! 

'Vii|.u.-it 

II 

iepli-uiU.r- 

- 

:)ct..i«.,,     

U 

^''■>'1mI»-i- 

2 

I'''iiiii..r 

Kl 

^■■'■■........ 

H 

t"  5,!' ;  Longitude, 


MKTEOROLOOICAI,    TAULKH. 


ClOUDI- 
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....II. 


5    ;«j 

."i      44 

a  ;  21 
1  i :» 

0  :  30 


(i  1  0 

I  i  (I 

I 

l.j  0 

3  I  If 
0  i 


I 


0 

1 

I 
4! 


KdlUK 

„  "!■•  ,i     KaI.N. 

WiNIV.  I 


iiiiii  I 


w 


II  ;w 

(I  ;io 

(I  37 

I 

(i  j  II 


....li.,,.! 


2 '43   7j 

f>'1511; 

2-80  »j 
2-7210 


Sniiw. 


B 


6()|  2,!  6,  3 
6*  » 


3  i»r> 


2  (15 
I  IK) 


2«  0 


0,  3 
016 

i!o 

I 

6!3 

I 

••! " 

7|o 
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MBTKOBOLOdCAL   TAIILKS. 


MoNTlir.v  and  AnnunI  Huminarica  for  the  Yfar  ISi>7.  Cape  Scott,  Untisli  Coliimliiii— Liititude,  N.  50"  48'  ;  I/>n','ituili', 

W.  1-JH    27',       H'-i''tit  iilxiv..  Sni, feet. 


Juiiiiiiry. . . . 
Fi'lirimry. . . 
M^rfli  ... 

April 

Miiy 

Jiinn 

.Inly 

AiiKiixt 

Sfptt'inlwr. 

Octi.ticr 

Novi'MiImt 
ll.'urnilx'r.. 


Vtnr. 


M.iMH. 


TkiI1'K11.\T111K. 


Raix. 


r'Isiria-' 


Itani;)'' 


...      Mthly  Mthlv 
Mm.   „ '  ..  „„ 


KiiiiKf  .NlHtn.  '.     ^ 


M  11     .W  li 

1 1  ^S  I 

fK)  2     H  11 

14  :; 

B7»     4."i  H 

115 

.W  fi  '  50- 

78 

(11  7     W)  3 

11  4 

.•|S  1      111-7 

11  7 

«,•>.-.     M  3 

7;i()  :«i 
li.")  0  »i  0 
rai    411) 

70  0  I  41  4 


34  2 


45  4 


.M  4 
4H  1 
4,->  5 


IB.-, 
S  '.I  '  (11  H 
•1  .-..-I  1 

(17     '*t  I 


IWiO 

:i7  .•) 


•27  (I    ail 
^■a  ;  21  11 


37  9     4H1 

j 

290  i  51  (i 

19- 1  J  .M  11 

2Hti  i  n«o 

27  5  '  52  <1 

I 
24-3  j  50  0 

38  7 


42  2 


7  41 


Snow. 


Ill 


5  7ti     19 
5-25     16 


6-77 

4  01 

5-18 
1188     23 

8-19  \  23 
1142     27 


■   '■ 

ill 


MONTHI-Y   ami   Annual  |SuminaricH  for  the  Yeiir   1897,  t'hnpliii,  North-west  Territories     LiUiiude,   N.  TiU 

Longitude,  W.  106'  40'.     Height  above  Sen,  2202  feet. 


M'lNTIII.V  lltld 


•Taiiiiiiry  . 

|.\.ln-uaiv 


Mmi-li 

April 

May 

Juno  


.Inly 

.Au^tiHt.    . . . 
Hcptt'iiiUfr. 
()ct..l,rir. . 
NnvcinlM-r. 
!)..<. mi.Ih'I'. 


Vrar 


MilNTII. 


■rKMI'Kll.\Tl  UK. 


Kain. 


Mfttii  MiNiii 


.Max. 


.Mill. 


110  I 
l.-|  II 
lii  ■ 
.M  7  , 


71.0 

81  4 

Kll! 

72  7 

5.-.l> 

22'3 

14  4 

48' 


71) 

II  '.I 

II  0 

31  0 

41  7 

411 

60  5 

15  II 

,17-2 

29 -7 

5  7 

2  2 


Mean 

l);iily  Miix. 
liallp- 

180 
'JL'  ■  S 
•J."i  K 
20  7 
31  0 
31  9 

;to  9 

:is  11 
x<  r) 

25  9 
Hi  II 

ii:  (1 


21- 9 


26  2 


lino 

2.")  0 

j:(  II 
.s;(  II 
112  11 
!I4  I) 
'J80 
lllOII 
83  0 
780 
1180 
43  0 


Mill. 


.Mtlily  Mthly  j     | 


37  0 
27  0 
13  0 
1«  II 
27  II 
37  0 
42  0 

:m  0 

270 
12  0 

3;vo 

370 


(17  0 
52  0 

811  0 

iin  (I 
iri  0 
.■i7  0 
WiO 
113  0  I 

nno  ; 

lillO  ' 

loio 

800  I 


20 
45 


III. 
000 
000 


(1-9  ;:  000 


41  3 

.'i7  2 
113  0 
(ill  (I 
(14  3 
.54 '9 


0  ()5 
0  00 
0  24 
0-24 
0-0.-I 
2  "24 


4  0 

10  0 

0  0 

i      10 


1 


427  i;  0  07 

140  Ii  0-04 

IJ-3  !|  000 


"Ii' 


100  0     430  ,143  0  ;  36  0  I    203     21 


''  8  0 
i  7-0 
i    00 


30  0 


11 
111 


MBTKOKOLOGICAL   TABLK8. 


0°  48' ;  lionfjitude, 


1 

I 

IS 

1 

5 
S 

■t 

.... 

.. . . 

— 

— 

~ 

Mdmiii.y  and  Aniiuiil  Suinmnriea  for  till.  Vniif  1X07  o  i  ,  .     »t 

^'»8'"«1«.  ^V.  114   4'.     Height  above  Sea, .'•!*, 
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■)aniiaT\ 

Maivli 
\|iril       . 
May  , 
.lull. 

J'll.V    ,       . 

Aiittnsi     , 
Si|il.iiili.  I- 
n(t..l»-r. 
XmM'IiiIht. 
|l.r.,„l,.|. 


M..NIH. 


Tkmi'kiiatikk. 


Mfnii 
Max. 


M..nn  i  i*?™" 
-Min.   li'"'!.^ 


1         ; 
2I«  ;    1-8 

:W  3       64 


Jfav 


24-2 

mi -4 

.    .  !  72-1 

.     .:'    71-2 

7H-7 

j  07-4 

i  «■■! 

21  4 

2!t7 


i-to 

21  !l 

247 

2«2 

;ii-2 

2.rN 

•2',  1)  \ 

45  0 
420 

40-8 


il  0 


I 


no  n 


0  8 
30  2 

40  !l 
44  4 

41!  2 

1«  .-| 

37  2  I  30  2  j  WO 

2(i  7  'l  30-4     77-6 


366 

!»  1 

211  4 


7<>:)  i  IS  0 

I 

S7  0  I  27-2 


29  0 


80S 
fill 
70  2 

58  5 
r>!>-8 
500 


133 
17  4 


.■'2 


43-3 
5B-5 
50  3 
58-7 
(12  fi 
250     i!00  i  52-3 


:«:t    48-5 


111  0     at  5  j  57-5 


Kain. 


-■     '^ 


0  00 
0  00 


11-8  I    0  00 


:i  I 


24  3 


18  0 
21  I 


257 


5  0 


(irn  !  252 
40  0  i  20-3 

!iro  1^-8 


72  5  I  41!) 
Wl-7  j  12-4 
72-3  I  lO-o 


12B  5     37  1 


0-41 

0  40 
712 

5  28 

1  CO 
0!)8 
0  70 
000 

K 


16  64 


51 


Snow. 


<     |5 


m. 

6  3  I     4 

4  3  I    4 

i 
12-6  1     4 

I 
8 


0-5 
17-5 
50 

51  1 


30 


11  I     2 


0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

7 

0 

0 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

tud.',  N.  no  2; 


1        ,  ! 

'       '  : 
1       ■  t 

4 

4 

i        5      : 

t?       i 

^       :     J 

a  '  z 

i       <     r 

1 

7 
8 
1 

4 
1 

1      ., 
u 

(1     -. 
....     1 

....     1 

2 
4 
0 

20 

M"NTiii,v  iitul  Aniiuiil  .Sumiii.incs  f(,r  the  Year  1,S97,  il 


Xiniiub.  r 
I  lliriliil,, 


49    ir.  1        •.    >     «.   ,„f '";■""«'""  M"""^  North  west  T..rritone.-r^titude,  N. 
4  J   4.'5  ;  Longitude,  VV.  102   2'.     Height,  above  Sea. 


.M..NTM. 


TkmI'1.|I 


iM.a»  M..,i„    j*'"}"  -, 

,.Vl.w.     .Min.    ,'■"'■*    ^'■"^• 

I  HilliK'c 


.iiuiiiiirv ,    _ 

K.'liniar\' ^ 

M.iiiii 

.\|iiil 

May 

l.liiii. 

■Inly ^ 

I  .\iiifii»i  

•S-|.ti.|iil„, ,,_  |1 

Oit.il.i  i 


I 
12-5  7-8 
14  4  j  8  3 
ir-8  j  2-7 
48-4  j  2li!) 
on -8  I  37  5 
70  1  !  45  1 


77  « 
!  "«7 
771 
55  8 
23!t 
17-2 


50  0 
46  » 
45  0 
28  fi 
2  3 


20  3  I  40.5 
22  7  3!l  5 
20  5  1,5.-) 
21.")  7!i  S 
;i2  3  !Ki  ;i 
25  0  ''  !l5-3 


30  5  ,  77  0 

28  5  '  (Wo 

a5  0  '■  8i)  5 

12  5  (i7  :\ 

25  0  «,-|  3 


I     Kais. 

I 


I  I     in 

1  I 

I     24  ji  000 

30  '':  000 

I 
7  (i    I  Ofili 

I 
37  7  ;i  0-80 

M-6    !  0(10 


27  0  !  03  3     43  0 
30  1   '  l)(i  0  j  ;i:t  3 


:t2  1   I  !145 

I 
2ti  7  I  80  0 


2r(i 


03 -8 
42  0 


4  !l  j  221 
HV1  I  210     251  I  IKIO 


28  3     070  57«  i'  1  78 

503  04  1  ij  1-50 

«2  7  610  i;  0-51 

28  5  I  (Kio  til  0  ii  010 


NO  1  72  0  4l!l 
23  0  j  80-8  13  I 
270  I  (iU  ()       6  1 


0-48 
OtH) 
000 


Snow. 


5,    ';    _S 


111. 

3-2  i 
8-5 
17-5 
0  !) 


lO'O 
14  0 


35-0  li:il  n     :i(  1       (,-^      .|,i 


00  1      35 


1 
I    4 

i— 
!22 


20 


15  I  10 


■  "ftsi^&>. 


.v^.  \^  ^^ 


IMAGE  EVALUATION 
TEST  TARGET  (MT-S) 


5'^">^- 


%f. 


fe 


f/i 


#, 


1.0 


I.I 


11.25 


S   IS    110 


1.8 


U    1111.6 


♦ 


m, 


"c*l 


'c*l 


^^ 


>? 


Photographic 

Sciences 
Corporation 


23  WEST  MAIN  STREET 

WEBSTER,  N.Y.  1 4580 

(716)  873-4503 
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METEOROLOdlCAI,  TABLES. 


MoNTllt.y  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  C^liannel   Island,  Manitoba—  Ijatitudfs  N.  52°  18';  Lont-itude, 

W.  or  23'.     Heiaht  aljove  Sea,  710  feet. 


Month. 


Tk.vi'K1i.\tubk  of  the  Aih. 


■iaiumry -  ;i     54 

tVbnmiy |    !>'l 

'      .oh I    7-4 

:'..-il 'I  31-1 

Wry |i  41  .■? 

.Ii,;if I  WIO 

.riily 

Anj<ust 

Sentcinlier 

I 

Oi'ImIk!!- ] 

XiivflnluT :' 

Dcoi'iiiU'i' ij 

Year 1 1 


(ii!;i 

(i.-)  1 

r.9--  j 

44  !) 

100 

2  4 

SI  2 

3  1 
10 

10-8 
34-4 
43- 1 

no  4 

71  0 
li!)  3 
(i3  3 


-  I- 

J''  1. 

2-5  I 

8  5  ; 

30  ■« 

30 -9 

ofi  0  I 


471 

43-7 

18-4 

17-8 

48 

2-5 

34  4 

.31-4 

070 

07  8 

(■4  8 

00  0 

K)  r, 

00  ri 

5  0 
2-3 
8  8 
31  7 
41  0 
571 
07  8 
GOO 

00  ri 

44  il 
175 
3  0 


s  1  s 


32  1 


11 
38 
10  4 
38  .-) 
48  0 
03  5 
74  0 
71  3 
0.-)  7 
40  7 
21  (I 
o  II 


11  !!' 

HI  1 
«3| 
20- 1 

34  8  , 

i 

.w  3  ; 

I 

02  4  I 

1 

.V.tTi  ! 

iSO-Oj 
\  40-3  i 

ui; 

U  li 


13  0 
14-2 

10  1 

12  4 

13  7 
13-5 

11  0 
11-8 

0  7 
9  4 
10  0 
17  2 


I 

;  22  0 

32  0 

I  420 

480 

00  0 

780 

830 

84  0 

73  0 

71  5 

i<  4D  II 

27  0 


38-3  ;  25  0  I  12-7 


84  0 


38  0 
32  0 
180 
0  0 
20  0 
32  0 
5(S  0 
4H  0 
30  0 


300  i    12 


DiuKiTios  OF  Wish  fiuim 


130  i 

8 

4l 

1 

2(i  0 

12 
118 

M 

38  0  1 

02 

H 

^ 

X 

in 

cc 

4 

20 

0 

2 

24 

3 

2 

28 

7 

8 

30 

3 

17 

12 

1 

1 

1.^ 

3 

10 

12 

5 

11 

10 

0 

10 

27 

1 

12 

20 

3 

2 

13 

3 

1 

42 

1 

92 

269 

30 

11  '32  IB 
13  :«  ;  84 
20     20  0 

12  I  17  0 
17  '  23  0 

!  i 

10  .  IS  '  (J 

,    I 

20  !  a  ]  0 

i     j 

21  ;  2:1 ;  0 

10  ;  17  ;  0 

lii    12  (I 

32  j  17  'I 

17     13  :  0 


223  j2;n  ;i7! 


.liimiary 

Fclinijiry.... 

.\ii\rrli  

A|.ril  

.May 

.Iiilif 

|.Iuly 

An^iiKt  ... 
[  Sf[itfllilH'r. , 

(lrt»l»-r 

[  \<i\i'lntipr. . 


Vt'ar.. 


MoNTHLV  and  Annual  Summaries  for  tlie  Year  1S97,  CliaiiMol   Island,  .Manitoba— Latitude,  N.  52    18';  Lonjjitmie, 

W.  97°  23'.     Height  above  Sea,  710  feet. 


I    h'oKCK  OF  Wind. 


Month. 


•Tamiury. . . 
I'lliiiiiiry, 
MiiR-h... 
.April... 

.Muy 

Jhiih 

•Inly 

AnKUst.. . . 

,Si'|iti*MilM'r 

U.'tolicr.. 

N,,i,.i,il.cr 

|}<-i'cuil>i.r. 

Vi'iir. 


0-4 

II  3 

1 
0  3  I 

I 
0-3  I 

0-4 

0  4 

0  3 

0  4 

0  4 

0  I 

0  4 

0  4 


B 


0-4 
0  3 
0-2 
11-3 
04 
0  3 


37 


3  4 


C1.011PKI1  Skv. 


Kain. 


02 
30 
47 
41 
45 
51 
Hi 
49 
49 
08 
04 
00 


54 
25 
48 
53 
42 

.no 
r< 

.')! 
43 
71 
04 
70 


=•      4 


/o 

42 

21 
37 
47 

37 
01 
52 
35 
30 
UO 
5« 

no 

40 


/o 
53 
.■II 
44 
47 
41 
50 
48 
45 
44 
08 
01 
01 

60 


ill. 
000 

0  IK) 
0  W) 

0  00 

loO 

1  21 

2  00 

I  119 

II  M.'t 
(1-38  I 

0  IKl  I 

I 

0  (K)  , 


0 
0 
0 
0 
4 
9 
10 

5 
2 

n 
0 


Snow.       1 

^ 

>un 

r- 

>> 

•? 

5 

in. 

21  0 

* 

O'O 

0 

10  0 

2 

10  0 

1 

1   

5 

8  24  I    37 


13  0 
10  0 
130 


83  0  '    27 


i 

1 

h 

■s 

i 

6 

'A 

v, 

0 

11 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

10 

0 

11 

0 

8 

0 

13 

0 

11 

» 

4 

0 

4 

0 

12 

1 

04 

M.i^™. 


'i 

0    " 

^^'lauimry. 

28 

7 

0     « 

^^B>'i4iriinrv . 

32 

li 

0     « 

|.M.i.l> 

41 

4 

II    II 

^^\|>ril 

(Xl 

2 

0     " 

B""^' 

04 

1 

II    II 

^^Biiiiii' . ,,,,,. 

74 

3 

II    » 

^Kliily 

83 

H 

0     1) 

^H'^lllllbt..    . 

77 

7 

0     * 

^B^'I'I'IiiLt 

70 

1 

II     0 

^VclnlH'r 

84' 

i; 

(1  ( 

^^Vi'VilnliM' 

44  • 

i; 

0     « 

^^B'''I'I'IIiIm1. 

ilS 

Ki  :   (I 


\'W. 


N.  52°  18';  Lonfjitude, 


OS  Of  Wind  from 


H 

^ 

33 

01 

cc 

4 

2r. 

0 

2 

24 

3 

2 

28 

7 

8 

30 

3 

17 

12 

1 

( 

l.") 

3 

10 

12 

r> 

11 

10 

G 

10 

27 

1 

12 

20 

3 

2 

13 

3 

1 

42 

1 

'J2 

250 

3<1 

^    y. 


11  I  32    IB 


13  !  :» 
2n    20 


12     17 


23 

,.j 

!*! 
23 
17     0 

12  j  0 

"V 

13  0 


Mbtkorological  tablks. 

Mosni.v  and  Annual  Sunnnaries  for  U^  Year  18U7   Career,  Ontario-Utitude,  X.  4G"  40';  Longitude, 

«.«U   oO.     Height  above  Sea,  1356  feet.  b  "-"u.:, 
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223  jail  im 


>toXTll. 

1 

TKUFKKATtKI, 

i 

Wind,  Diukction  kiiom 

i! 

'':        FdliCK 

!!      OK 
j    Wind. 

[T         1 

R.viN.       Snow. 
i.      t      '^      t 

*<    5     <!    a 

7 
iL  m. 

2 

p.  m. 

p.ni.    *'<'»'' 

Max. 

Min. 

i 

i  25 
31 

8 

1     9 
1 
0 

0 

4 

2 

w 
Hi 

0 
G 
6 
S 

12 
0 

12 
4 
0 

«■ 

20 
27 
JO 
7 
0 
6 
17 
24 
0 

H 
X 

2 
0 
G 
17 
11 
11 
17 

n 

8 

■ji 

0 
0 
0 

0 
13 
1 
1   , 

m 

5 
0 
0 
10 
10 
38 
31 
17 

23 
20 
28 
23 
23 
19 

» 
31 

10 

18 
0 
26 
18 
28 
3 
3 
3 
10 

a 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1          . 

j  a   3   s 

i 

a-7,1-7,1-8 
1-4141-5 

...  ...1 

i  .1 

HI 

.->  4 

10  li 

173 

18  li 

28  8 

' 

38  0 

3;to 

42  0 
GOO 
700 
820 
it!)  0 
92  0 
97  0 

320 
42  0 
300 
120 
24  0 
300 
480 
.35  0 
300 

.r  !^  H 

.liimiary 

Fclirujiry  — 
March  

«  4 
12  1 
17-2 

11  1 
j  12  1 
j  18-5 
34  (i 
43  1 
57-4 
GUI 
.')7  0  ; 
TUVA 

in.             in. 

0-60     4  1  13  0     5 

000     0  1  22  0     7 

000     0    196     S 

!  0-30     G      1-6     1 

0-80     G i 

0-20     3      20     2 

0  40     4   

0-47     0   

021     3       •        1 

0   0   0 

0  0   0 

1  0  0 
1    0   0 
0   0  0 
o'  0  0 
0  0  0 
0   0   0 
9  0   0 

A|.iil  2S5 

43  7     332 
.")3  !)     40  8 
«!•  5     .'i4  3 
78-2     (!2'8 
721     ,'V3-4 

May 31',!) 

.Iiirip 51*8 

•Inly 110-7 

.AiiguDt  :    48  il 

S|it6ml»T  ..'    50  3  '  (i8  3     riV2 

1 

23  j  32 

1 

IriiiU'r ' 

1 

\<iM'iiilM*r. . .' 

1 

IfcrrnikT  ...| 
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.MoNTiii.v  and  Annual  Suminarioa  for  the  Year  1897  CI 
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HBTEOROLOGICAL  TABLES. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  for  tl.e  Year  1897,  Calvin.  Ontario-Latitude,  N.  46°  15'  ;  Longitude,  W 

78' 48'.     Height  above  Sea, feet. 
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Mean  .Mean  k',"'.'}" 

-Min.     Ma.x.  il'^'ly 
' Kunge 
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23  3 
31-8 
49  6 
61  8 
69  7 
82  0 
71  3 
69  2 
54  9 
33-8 
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411  0 
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4  2 
13  1 
27-5 
38  3 
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16-8 
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51-5  I  230 
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Mo.vruLV  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Collingwood,  Ontario-Latitude.  N.  44«  30'  ;  rx,n..i,ude 

W.  80°  15'.     Height  above  Sea,  578  feet.  '        ' 
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22  0     66  0 


14  4 


00  0 


14-2  I  82  0 


41  6  I  .TO  8     10  8  j  61  0 
32  0  I  20  1  I  ll!l  '  52  0 
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METEOROLOOICAL   TABLES. 


15'  ;  Longitude,  W, 
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.\[oNiiii.v  and  Annual  Suniniarieg  for  the  Year  1897,  CoUingwood  (2),  tJntario — Latitude,  N.  44°  29'; 

W.  80°  15'.     Hei;,'lit  above  Sea,  1485  feet. 
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MosTiii.Y  and  Annual  Su.Mni.i;ic8  for  the  Year  1897,  Cottnni,  Ontario —Latitude,  N.  42"  T  ;  Longitude,  W.  82°  45'. 
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MKTKOROLOfllCAl,   TAIII.K.S. 


MON 


•r.M.v  a,Kl  Annual  Su.n.ules  f..  tho  Year  .1 S97.  C<.,eato,.,  Ontano-f^titudo.  N.  4:r  33-   Longitude, 

vv.ao    JU.     iieight  above  Seo,  —  feet. 
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10  IP 
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t?  il 
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12  i) 
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»  7 

10 
17 

ra 
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RaiiRr 


14  4     20- 1  I  .-il!) 
14  :>     21  0  I  »4  S 


l.j  2 
17  7 
IS  1 
22  0 
III  2 


2S3 
42  2 
4!1  9 

5M  « 
(l!l:{ 


4!l!) 
71-8 
7(i-8 

!J1  2 
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17  5 ; 


UlMI,    DlllKI-IMIN   tt 
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4iir. 

f)i»  7 

37  (1 

42  0 

2!l  1 

;ti  0 
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tlO    j. 

4(1-1     '. 

270    ;. 
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Mo«"riii.Y  and  .Vnnuiil  .Summaries  for  tl  »  Ye; 

W.  79    M)'. 


IV  l.<!)7,Coldwater,  Ontario-Utiludo,  44'  38';  Longitude 
Heiglit  alxive  .Sea.  —  feet  ' 


'I'l.MI'KllAll  UK. 


Wl.Ml,    DlHKcnoN-  FliOM 


Month. 


i  M..aii 
i  Mux. 


Mian 
Min. 


Mt'iin  .,^.  , 

ll.-iilv  ,M"''-v 


FOBCR 

Of 
WiNI,. 


Katn. 


li'ilTJtfi' 


Miaii.!-^'""-     '^''" 


tlaniiary . . 

25  .S 

1;  Ii 

,   III2 

10  2 

.-.5  2 

Kehniiify. . 

•J5  2 

4  S 

20  4 

15  0 

47-5 

.Maicli  .... 

.ii;  7 

11;  II 

2"  7 

21  i  4 

54  4 

A|.ril 

52  II 

:tii  1 

22  s 

II  1; 

May 

l-i.-.  1 

:iii  II 

2(i  1 

52  1 

S2  II 

iFiinu 

70  1; 

i:,  11 

25  0 

5H  1 

S4I1 

July 

S2  II 

57  2 

25  7 

70  1 

117  4 

AuRUat .... 

71  !l 

411  1 

25  S 

112  II 

S4  1; 

S(|iteiiilK.r. 
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METKOIlOI.OOICAL   TABIE8. 


MoN-HLV  and  Annual  Summaries  forth,,  Year  1897,  lA.rt  Steele,  Hriti.sii  Columbia-Latitude  N.  49°  37'-  Loncitude 

W.  115"  41',     Heifflit  altove  Sea,  •3,4.i:{  fppt. 
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2  ;i« 


35  0     10  I 


Meteorological  tables. 


99 


r.  49°  37';  Longitude, 


.Monthly  and  Annual  Sumniarics  for  thp  Von.,  isot  h        u  •  ^  r.     .  .   „  . 
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.■«  0 

.37-5 
320  , 
.34  0 
31  5  , 


37  2 
3<  8 
.37  5 
478 
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.MO.NTH. 


I  I'Vlinuirr 
i  .M.iirh  .    . . 
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.Monthly  and  Aiiruml  •••uiiiiimiii.s  f,,i   die  Year  I 
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0  0 

loo  ! 

8 
10 

9 
6 

12 

2 

7 
24 

1 
(i 

1 

0 

36 
23 

10 
23 

(1 
0 

' 

March ; 

.'17 

' 

.M:iv        

.">3 

A|iril 

32U 

353     33  7 

33-3  1 

37-7 

28-9 

88 

4:1  0 

16  0 

3 

4 

14 

28 

8 

5 

14 

13 

1 

.Iilllf..         ... 

r)7 

May 

39  8 

427 

41  7 

41  1  ; 

45  3 

36  8 

«5 

54  0 

25  0 

3 

9 

10 

45 

8 

2 

8 

8 

0 

■Iiilv 

(!•' 

.Tiinf 

48-3 

.5tK     511 

49-6  1 

55-9 

43  2 

12  7 

tl7  0 

37  0 

7 

0 

•J 

21. 

4 

6 

M 

lU 

0 

.\ngii.sf   

,">|) 

.rnl.v 

56-2 

rti  1     .5)19 

57  3 

(13  9 

.10 -7 

13  2 

84  0 

44  0  ■ 

!i 

7 

2 

42 

9 

6 

20 

11 

(1 

.'^'Iitt'iiiiii.)    ., 

.54 

AiiKust 

mi 

til  2     110  9 

69  4 

114  ti 

XA2 

10  4 

72  0 

450 ; 

3 

4 

3 

2H 

21 

2 

30 

4 

(1 

i 

I)ct.il»r 

;ki 

Sl'|lt«llll»T 

62  4 

M  1      .->4  4 

52-4  ,!  579  ;  47  0 

10  9 

1111(1 

;«)  0 

13 

3 

2 

17 

12 

10 

28 

;) 

0 

1 

j 

1 

\iHi'li]l»T...|| 

7' 

October 

39  7 

42  (i  1  40-5 

40-6  1 

464 

.35-6 

98 

54  0 

280 

13 

1 

15 

14 

0 

2 

30 

17 

1 

1 

i 

l)t'C'-nitHT  .    . 

«■ 

NovenilM^r 

32  5 

34  7  ;  32  2 

32  3  i;  36  3 

28'3 

8  0 

43  0 

12  0 

11 

3 

t 

18 

9 

lU 

17     15 

(1 

. 

r>t'ci')nl>.-r 

27-7 

29  2  '  28  0 

27  r>  !    31  4 

23  6 

78 

42-0 

160 

9 

3 

B 

13 

2 

12 

23     25 

IJ 

Vi'ar 

31- 

Y.'„r          

37  4 

40  2     :«  9 

380^ 

43  2 

32  8 

104 

84  0 

10(1 

'.12 

62 

88 

273 

89 

68 

291    160 

■ 

2 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1.S97,  Jsle  aux  Morts,  Newfoundland— Latitude,  N.  47'  37 
liongitude,  \V.  .■)9    9'.      Height  above  Sea,  -JO  feet. 


.\losrii. 


.laniiary..    . 
Kt'liruary. . 

March 

April.     .. 
May.   ... 

.lime 

.Inly 

.■\  unjust.     - 

September. 

OctiilMT.  . . . 

NllVCIIilMT 

I)t'cenilnT 


;  FoBOE  or  Wisn. 


Cloldki)  Skv. 


Year  . 


3  3 
3  1) 
3  0  ' 
2  2 
2  (1 
2  2 
2  2 
21  ' 
2-7 
2  7 

2  9 

3  4 


31 
2  8 
2  9 
•J  I 

2  (1 
23  I 

2-4! 

I 

2-5  I 
30  i 
3-1  ! 

3  1 
3  3 


I" 

'J. 

% 

3  4 

80 

3  (1 

.M 

3  2 

tlo 

37  !    8  » 


2  3 
2  (> 
2(1 
27 

2  4 
2-4 
2-8 

3  1 
3  1 


84 
5(1 
5(1 
(10 


88 


51 
.■i4 
(19 
75 
f>4 
.57 
(11 


74 

.".(1 

do 


I     02 
(14 


."id 
01 

l.O 
flO 

0:1 
02 

75 

Nl 

78 

72 

I     117 

(15 

(1(1     ' 

Rain. 


Snow. 


'(> 
55 
00 


54 
58 
(12 

(10 
01! 
70 
77 


I'  270 

I    0  00 

\  0-2!) 

2  7S 

(1  09 

1  37 
l{  &'32 

>  4-86 

2  41 

:  3-82 

7  ■  •>1 
I    '   -•' 

I 

I  r;5 


3 
0 
1 

10 

16 
9 

7 
11 

10 
6 
12 


i 
1  I  I 


66     ii41'&4       89 


i    111. 
19  6 

7 

29  0 

0 

29  5 

13 

8  0 

3 

0  3 

1 

0  5 

1 

!     4'6 

2 

;|   120 

9 

ill03'3 

45 

-        <!      H 


1     1 
1 

in 

7 

I      2 

8 

8 

3 

13 

3 

4 

3 

8 

1 

4 

3 

1       3 

5 

66 


0  0 

(I  0 

0  (I 

0  0 

0  0 

0  II 

n  II 

0  II 

0  II 

I  o,oi 

I     0  0 

u  I  u 

0  1  II 


.MoNTiri.Y  ant 


■'aiiiiary.. 
'■"•'tiriiary 
■Mnicli 
.A|iril  . 
.\l,u 

•III....   

•hily 

■Vllfllst. 
[  *l'tl-Mll».l 
I  Octiilk-i-. 

.Vivviii!,.,.,, 

[    ll'T..„,|,.|., 


I,  N.  47°  37' 


Wind  moM 


i    1   03       ^ 


>5      t 


28  ;  U 


III     II 


23  0 

13  1 

8  !    0 

10 :  0 

6  '    0 

4 :  (I 

T)  0 

30  :   IT  1 

17  !  ir.  II 

23     2!)  II 

291    150  i    2 


MOVTIII, 


■iHiiuary . 
Kfiiriiaiy . 
M.iivli  . 
Aliril       .. 
.M:iy        ... 

•Iiiiie 

.Iiil.v 

.\llgllst    ,  .  . 

.'^'Iitenilii-r 

llct.il»r 

\.i\citii'f'r. . 
DicnilHi- . 

Y.'iir 


MBTEOROLOIJll'AI,    r.MII.KH. 

ami  Annual  Suiiiiiuiries  for  the  Year   I8')7    I,wi;,..    ir     i    v      , 

Longitude,  Nv.  ^^v^;  '^:i^:^::^\;^^^^-^^^^ 
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s — Ijfttiluile,  y.  50"  l'8 


.Mll.Mll. 

7 

2 
|i.  ni 

« 

TKJlHItH.MLIlK. 


p.  ni. 


Mean 


Max.    Miu, 


WiMl,   DlllKnill.V  KHOM 


KoKfK 

OK 
WlMl. 


0-2  I    II  0  ,1  >^       0  0  ■  ;t4  (,  j  gno 

-^  j    "  ■■'  -  N       1  .1  3()0  iTM-n 

2  3  '  l:t  r  .TO       HH  3H0  r+KO 

I    37-4  j  4S  4  3«  :i     ;4sii  ,S20  |  ISO 

530     70i  51  4  ,  54  «  (11  0  I  20  0 

67«  .  "()  5  5H  «  i  511  0  !)L'  0  !  2H0 

"12  !l  I  770  (14-3  !  (Wff  ill  0  l:«)oi 

■">!•  7  •  77  1  (il7     iia-3  92  0  '  :t40 

54  (>  j  74  I  .li!  li  I  ,ri«  (, 

30  1'     53  0  38-4  j  400 

7  3  j  Iflli  110  '  115 


y-  .y.\-^ 


750     42H 


5  1  I  145       411 


31-2  '  44-3     32-2 


7!)  0 
IKI  0 
5-8  '  42  0 


3.»  1  I  92  0 


NO 

;*.'o 

32  0 


r 


480  ;    S(i     70 


5 
4 

II 

3  15 

»  S 

3  15 

3  1 

4  5 
3  i  10 
3  :; 


■A    i   3S' 


1     III 

5  j  28 

3|25 

7 

28 

1« 


«  20  43 

'<  \  12  21 

«  3  41 

0  211  40 

0  j  13  41 

3  li;  4:1 

I*  'M  34 

5  '  20  4S 


22 

18 

H 

25 

0       3     13     to  i  20     44       II 

■■i'l     7S    l.'-KI     (»  jl!i8  '423  I    0 


Raik. 

4  11! 

-I 


8.V0W. 


1 1 


13  46   16  I 


in. 
3-5 
50 
30 


in. 
000 

0  00     C 
j  000     0 

'  R   :.. 
K   ! 

11-20  5 
162  II 
013  i  2 
020  '  2 
0  40  1  4  0  :  1 
0  00  0  l.fo  i  3 
OOfI     0    .. 


,  N.  47'  37  ; 


r. 

i        'r 

e    ■€ 

£     5 

<     f 


y     I  »     /.    ^ 


5fi 


0  0  0 

0  II  II 

0  (I  " 

0  0  !l 

0  II  0 

0  II  II 

0  II  « 

0  II  11 

5         II  II  '' 

a   i   0|  Oi  « 

4     i    II  " 

a   i   0,0 


0  !    II    « 


Miivnii.v  and  Annual  Sumi.mii,.,s  for  the  Year  1807    lv„.,„i.iii    v     .. 
__  Longitude,  n-.  ,  ir  0.''i.!S:  i^tarrL'^ir'"--''"'"'^^'  ^^  ^'    ^^'  = 


Mii.vm. 


■'aiiiiary.. 

t'>lirii;ir\ 

Ma.di  . . . . 

A|iril  ... 

.Mm 

•'iiiii' 

•luly 

■*iipi»t . 

I  *|'ti-iiil.i-i 

ilcti.li,.,-. 

Ni'vviiiUi-.. 

[  l''r..„,|„,. 


'rKVl'KH.\ 


Rain. 


Snow. 


fc    MiirpiV    M".    Mi„.    ^'"''yMtlilv 


^i      I 


in. 


2  4 

7  II 
7  II 


II  (Kl 
0  00 
II  00 


12  5  I     77  -  20  2  l.-i  II  ,-,20     1170 

IS  8       3  5  I  2l'  3  III  0  27  II     78  11 

W"       3  1      2l'  I  17  0  42  0     811  0 

52  9    an,    24  11  710  mo  ,w  o  105     0  in 

•18  1      .38  1  j, 111,1  sill  23  0  ,11  0  .V4  I 

(irtii  J  4511  j  210  SI  0  .'U  II  47  0  ,-,71; 

72  4  j  47  0  j  25-4  88  0  .-li;  ii  .-,2  0  5)C7 

79-5  i  44!»  j  .34  ti  -17  5  .14  II  ,i;t  5  02  2 

fi7-5  I  36(i  I  31  !l  815  23  0  111   5  51  n 

•"'li  :     27  4     2!!  ,-1  711  0  ;(  II  ;,;  „  ;,-  „ 


0  .52 

4  7.S  11 

3'80  15 

1  04  8 


5  0 
5  !l 
II  3     11  . 


I 


lU  1 


18  i  17  3     05  (I     ;tiy 


!«>  0      10  4 


'  22  «  I    3  5     111  1       1115      15  0     III  5 
40-6  I  21-4  I  25- 1      07  B  .  520    (4!i  5 


13  0 


I  115 
0  74 
0  IH) 
00(1 


1-5  I    2 
12-8  :  13 


8  5 ,510 

13  44     63  1^  43  0  !  41    j  U  j    2 


0       0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  I    0 

oj  1 
0  0 
0  I    0 

(1 1  n 
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MKTKOKULOdlCAL   TAHIiEM. 


MoNTiil.v  unci   Atinml  Summaries  for  the  Year   ISD",    Uketield,   Ontarif.— Utilude  N.   44     2ri  ;   Ixjngitiide 

W.  78'  15.      Height  ab  Ae  Ht-a, feet. 


•liuiiiiiry  . . . . 

Kfl)r(i;iry 

.March 

April 

Mny 

. I  line 

.Inly     

Auffiwt..     . 
•SiptiiiiUr. 

(  (ctolHT    .     , 

NoVfiiitifr  . 
Owit'iiilwr  . . 


.Month. 


Ywir 


TlCSII'KHATl  KK. 

.Mthly 
Mean. 

Kai.n. 

8now. 

3 

1 

& 

0 

s 

Mean 
Max. 

Mi-iin 
Mill. 

.M.'i>i   ' 
l)ail>  i  .Max. 
KungB 

.Mill. 

I.Mtlily 
Range 

i  il 

a 
< 

1 

1  i 

c      - 

1       1 

24  a  ,    7  0 

172     4fi6 

10-5 

660 

■ 
156 

ill. 
1  1-32  1     4 

in. 
15-2 

10 

i<  II 

ai  2 

»5 

111  7      .fit  0 

8  0 

47  0 

17  0 

i  1  13 

1 

!  12-6 

8 

6 

0 

II  II 

32U 

1«7 

I5U     4il  1) 

80 

57  0 

24  6 

1  46 

10 

17-5 

8 

3 

3 

11  II 

fiU'6 

327 

17  8     74  0 

14  5 

505 

41  6 

1  2  04 

13 

30 

1 

I 

0 

II  2 

tIS'U 

44  2 

HI  4  '  73  0 

mo 

370 

53U 

;  4  07 

17 

0 

0 

0      t 

71  0 

40  3 

217  !  86  0 

380 

47  0 

60  1 

1  3  32 

10 

0 

u 

0      1 

820 

62-8 

lit  2  '■  04  5 

;.i  6 

41  0 

724 

■■  5-68 

15 

"   '1 

0 

0 

0|   7 

73  (i 
70- 

no  3 

.M  (i 
40  7 
38-8 

HI  0     81  5 
21  0  1  88-5 
20-5     80  5 

43  6 

;«o 

250 

41  0 
56  5 
55  6 

64  0 
60-2 
40  0 

162 
1  21 

8 
7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
II  1   !• 

0      •' 

2  38  1     » 

0      i 

396 

25  •» 

13  H     .W  »     10  0 

47  0 

32  7 

2  48  1  10 

15-8 

7 

1 

0 

II     II 

285 

12  il 

l."i  l>     47  .'•>     11-5     590 

20-8 

2-40  !     7 

28  2 

10! 

0 

0 

U      11 

'  61-8 

Xt-7  1 

42  7 

1 

92-2 

44 

12 

3 

' 

Miivnii  <  iind  j 


iHiiiiary. 

F'iiriijiry  . 

Miireh,   , 

A|inl 

Miiy 

■I  lint' 

.Inly  . .       . 

.Aii).ni.-t. 

SlitciliUT 
IM.llnT,.       . 

Nii,uil,.| 

Il.r|.1„|,.,-      . 

Xmr . . . 


MoNTiii.v  aiifl  .\iinii,il  Summaries  for  the  Year  18!I7,  Luckiiow,  t  liilario  — Ijiiituile,  N.  43    ."ifV  ;  Loii"iuiilr 

W.  til    ;!0'.      Hi'iylit  iihovo  Sea,  feet.  " 


MoNTiii.v  and  i 


I  KMI'KII.Vri  UK. 


Mosrii. 


Rain. 


S.Non. 


Mwiii  Mean 
.Mux.  I  Min. 


■^I**""    J  \l.l    1         M.I    1      I 

Daily  '  Mux.    Mi„.    "^  "''>  ^'"''.V  :     | 
.Mfaii.  KuuK^P     » 


ftuii^'f 


•'ai'iiai'.v 2ilfl  I  150 

Ki'liriiary 30;i  15-2 

•March 'M  \  |  20!l 

April     5:!  M  j  32-0 

May  r,2  ."i  411  li 

•diiii' 711  II  47    I 

•'illy H2  B  D'.i  7 

.Xiiiriii'l  . 7l' 3  I'.l  L' 

SeptPMilifr 71)1  .-,11  •_« 

"'-•t"'»'r 63  S  41   1 

Novembfr 4.'(  m  :(i)  ;j 

llccr-inlMT ;jl>!l  l^J  1 

Vi'ur 54  7  ;i5  ;) 


14  .■> 

.w  2 

I  8 

lin  (1 

22  :i 

15  7 

3!l  3 

li  II 

'."■3 

23  0 

17  2 

."p(i  .". 

7  II 

li.-t  5 

20  ,"i 

218 

74  4 

l.'i  II 

.•.;i  1 

42  0 

2MI 

7S  II 

:il  !i 

40  1 

51  5 

•JH  2 

,S2  4 

:iii7 

45  7 

.WO 

22  !l 

il.j  2 

4!l  li 

45  (i 

711 

2H  1 

Mi  II 

4;f  0 

43  0 

(iO  7 

2.1  !l 

'.l."i  0 

27  7 

ii7  :t 

63  1 

2."i  '.1 

m  0 

27  11 

.Vi  1 

62  6 

i:y:, 

ri3  II 

13  7 

40  3 

37  0 

1(1  8 

52  ti 

3  (1 

.W  (i 

27-6 

& 


III  7     05  2       7  0    102  2  I  460 


1 

!    III. 

;  1  .-ill 

li 

II  .'12 

3 

2  .-CI 

II 

2  41 

12 

3  S'J 

14 

2  31 

10 

3  01 

13 

2  7t< 

11 

007 

0 

3  33 

12 

4  28 

12 

IM 

1 

28(!6 

120 

s 

-1; 


l'\ 


■i     ^ 


in. 

;t.i  II  17 

12  !l  I  15 

12-6  I  12 
2-4  !     2  |i 


! 

i 

203 
38-3 

9 
20 

122  4 

76 

'1" 

i!  li 


I  I 

II  ;i 
11  :' 

I  II 
0  :< 
0  ; 

II  I 
I)  » 
0.  I) 


20  I    5  i  31 


.VId 


I  ■Ijliiiary, , 
I  I'liriiiiry 
I  ^'•ifli . . . . 
|-*l'nl    ^.. 
Mi,v  .   ,. 

[■'mJII-    . 
J'l*       .... 
AllKHst 

I*i'|itfiiib<.r. 
|li't.,l»r,. 
|V.i,.|iil,.r 
|l'<ci'nilN'r. 

Vi'ar, 


MBTKOHOLOOICAI.  TABLB8. 


25' ;   Ixjngitiule, 


1 

'  1  '! 

1                 i 

- 

:    ^  i 

' 

^ 

1     J         !J       1 

ill": 

) 

3 

0 

11      II 

1 

B 

u 

II      II 

3 

3 

II      II 

1 

0 

0       -1 

0 

0 

11     t 

0 

() 

II     t 

■l 

0 

0 

Oj  ; 

0 

0 

n  1  5 

0 

0 

0     2 

0 

0 

0      i 

1 

0 

II     II 

0 

0 

U      II 

12 

3 

0   i' 

m 


Mi.Miin  iind  Annual  HuramarieH  for  the   Ywir  I«<t7    Vfi  ..  •  •  , 

W.  IIM    46,      Height  nU,U'  Sea,  1800  tWt         """'""'•  I^-  49    0  ,  (x)n«itud.-, 


■Iiiiiiiarv. 
F'tinijiry  . 
Mareh,   , 
A|inl 
Miiy.  ..   . 

■  lllIH' 

.llJ.V   ,  .         . 

Aiijni.-t. 

S  iiN'IIiUt 

ii't.il,.r,.    . 
Nn,iiil«.r 
li.r,.|i,l,.,-    . 


Xf 


MllNTII. 


I'KMl'KHATl  HB. 


Kain. 


Mawi'  Menn 
Mttx.    Mux. 


Mphii 

l>»ily  Max.    Mi, 


280  I  10  (I      17  4     an  0 
36  1  j  UN  j  23  3     47  0 
38-6     II'S  j  27-: 
02  0     32  3     :".)  : 


Mthly  Mthly  >    i    \   i 
Hangc  Mi-iin.  ,     ^     IS 


30     420 

U  0     fSHO 


I-' II  13  0  IKIO 

m  0  ffl  0  Mo 

rHolsilO     ;«)()     1)5  0  2-0  IWO 

«7  0  I  20  ((  f>H  0 


7«  7 
7H0 
8»  H 


44  0 

45  (1 
43  t 


32  7 

32  4     04  0 

4li  7    101  0 


40  0  I  54  0 


J  710  !  34  «  I  30  4     HX  0 
i  flOO  I  2»'2  I  31  H 


3«  !»  I  1»1  ;  Vi  H 
27  fl  i  10  3  1  17  3 


(1  f> 
50  () 
43  U 


(XiH 


STT)     29  3  jlOll 


31  0 
■M  !> 
IH  0 
13  0 
170 


17  0 


700 
(II -5 
00  5 
720 
000 

118  1 


I 


10  3 

23  4 

24  » 
472 

f>8-6 
BO  4 
til  8 
<!63 
528 
44  1 
28  0 
19  0 

422 


m. 
UOO 
0  00 

0  (10 

1  04 

0  73 

1  !<R 
1  83 
070 
079 
0  70 
020 
0  20 

8-34 


Snow. 


1'^ 


lA 


II 
0  (I     40 


0  j      7  0 
2 
6 

3  'I.... 
I 

10 

a  I  .... 
i 

1  I...  . 

4  !... 

B    I 

3  ji  11  3 
1    i    00 


2  II 
4 


46 


283 


Lulli'itllllr. 


MoNi iii.v  and  Annual  Sumraarie.M  for  the  for  the  Year  mo7   vi        .   n  •  •  . 


A 


1 


;   1) 

0 

0 

i    2 
I 
1    0 

0 

I 

0 


<    r 


0  I    0 

I 

2   i      0   ;     I   ;    II 


'l" 


I 


4 

3  I    1  I 

:i  II  :i 

•J  n  '1 

1  I  II 

0  :  0  :> 

1  0  ; 
?  II  ) 

1  II  " 

2  0  1) 
20  I    5  i  31 


Month. 


I  ■Ijliiiary. , 
I  ^'''llnlllry 
I  Mwli . . . 


|-*l'nl    ... 

.Mi,y  .   .. 
[■Iiim-  . 
j'l*    .... 

Aiiifitfl 

|**'|itfmbcr. . 

|Vn,-iiil,.r 
|li'ci'nil«T. 

Vi'ar, 


TKMrEiiAiriiK. 


'Mean'M,.»„|M*"' 

Mhi.    Max.    ''"■'•'• 
I  naiiKt 


•Ma.v.    Min.   -^'"ilylMtlily 
■'i"i',  .Mraii 


Rain. 


eso 

fiOB 
73  7 
(K)  1 
51  7 
46  1 
41-7 


43  li 
47  7 
55-7 
45  2 
:«>  !) 
287 
32  8 


11  r.  !  04  0  .'18  1  I  25!( 

12  !l  70  0  15  0  j  310 
18  0  .sill  47  0  '.37  0 
14  II  00  0  .'HI  0  I  270 


40  4 
54  2 
W  7 

.'>27 


15  8  ,-)<)  0  :t2  0  j  270  I  43-8 
17  4  52  0  12  0  j  400  37  4 
8-9  I  4(i  0     270  I  1!(0  I  373 


Snow. 


2-20       7 

2  .37  I  10 

3.37  j  12 

2  31  i  U  i 

i        I 

302  1  14  j; 

0  66  i    2 

;<  04  i  20 


1 

1 

1 

^b 

"<! 

.... 
1 

0 

28  0 

6 

.... 

1 

0  0 

0 

....! 

1 



1 
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METEOROLOQICAL   TADLM. 


.Monthly  and  Annuiil   Suminaiies  for  llio  Yeiir  1897,  Mi.sHion  Valley,  liritish  C'oluiuhia— Ljitilude,  N.  40'  hV  ■ 
b.nnitude,  W.  IIU"  33'.      Height  above  Hea,  l.'.WO  feel. 


TKMI'lfB.tTl'Hl!. 

Hain. 

»NOW. 

i 

Month. 

Mean 
Max. 

^-H^''-""i^--' 

i 

g 
i    in. 

1 

i 

1 

1 

1 

- 

1      ; 

" 

in. 

January  

1    01-0 

1 

18  I      13  1  1  40  0  ,  22  0 

02  0 

24  !i 

1  0  04 

1 

120 

16 

February  

,  37  2 

177 

19  5     480  j    5  0 

S30 

275 

0  20 

2 

8  0 

11 

March 

1  38  0 
(B7 

70-3 

1 
77Mi 

1  7«-5 

105 
IB  8 
403 
4«  B 

21-5     53  0     18  0 
2!l  il     81  0     L'fl  n 

-10 

."tlO 
04  U 
680 
6^0 

27  3 

48-7 
58  3 
020 
01  0 

I  016 
;  0-60 
^  0-41 
IM 
i  1  36 

2 
0 
H 
8 
10 

71 

U 

April  

.,      ..... 

.May 

300 
.31  1 

ill  0    :m  0 

80  0     31  0 
02  0     37  0 

■ 

•Inn*'  

.1  uly 

4n  5     310 

August 

1 

.Sf|itcinlKT 

1 

I 
I 

Octcilicr 

j 

, 

NoVfUllHT 

1 

.  . 

Di-cniilier 

....... 

j 

i... 

! 

\ 

1 

1 

i 

1 

1 

,    .    . 

, 

•Istiiiury . 

29  2 

Kiliruaiy . 

■Mi 

March 

31  1 

.\l.ril 

wa 

May. 

70  7 

■liirif 

700 

.liily. 

7(1  3 

AllrflNt  . 

H.5  7 

N-|it.'iiili.'r, 

71  li 

IKt,J».|      , 

)>1  8 

.\nveiiili«'r . 

27  8 

UtCIIllHT  . 

,  2^1  3 

MoyTMi.v  and  Annual  Suinmaiipa  for  the  Ye;ir  1 897,  Moose  .Taw,  North-west  Territories— Latitude,  N.  W'  iV 
I.K>tigitude,  W.    !0:i    .3.")'.      H(Mf,'hl  above  .Sea,  1,745  feet. 


Month. 

PKMriiinn  UK. 

\V:n 

',  1) 

HKITICIN  UlilH 

KoBlK 
OK 

Wind. 

Rain 

Snow. 

■ 

i!  ( 

M.'un 
Max. 

Mill. 

Mfiiu'           1 
Daily  Mwm.!  .Mh.<. 

Mill. 

>i   ' 

a 
± 

H 

«! 

■A 

&■ 

il:' 

a 

1 

\ 

1 

1^ 

i            j 

!                           j 

f    ■ 

in. 

:   in. 

\' 

1 

.Tiinuary. . . 

72 

.-1-4 

12  li  ;     0  9  I  .34-0  i  ;<00  j 

1 

0 

4  .    :< 

0 

1 

HI 

19      19 



K  »ffi« 

Kiliniaiy  .. 

10  4 

7  8 

)«i>     r.'t    -JO  0 

30  0 

3 

3 

13 

12 

II 

II 

4 

■  0  1  15  ! 

11      2  0,11 

.Martli 

149 

0  4 

213 

4-2 

4ii  0 

480  ! 

4 

4 

4 

7 

0 

0 

15 

0  j  22  i 

1 '.      liKt 

April 

.'iO-4 

2H  L' 

L'2  ** 

39  ;t 

.S4  0 

IS  5 

1 

2 

4 

HI 

1 

11 

12 

9 

''l 

May    ..   . 

70  9 

.1!!  4 

'M   ;t 

:,-<  1 

92  0 

19  (1 

1 

10 

0 

11 

2 

. 

K 

19 

4  1....',..... 

0  13 

^ 

;..!:  14  "<• 

722 
79  4 
79  3 
72  3 

46  3 
50  1 
4(i  « 
14  .1 
2!l  3 

25  9 
29  2 
.32-7 
•JK  0 

59-2  !  88  0 
04-8    1000 
02-9  jlOO  0 
.■)8  3     80  5 

29  0  ; 
42  0 
33  5 
220 
li-5 

9 
I) 
0 

2 
2 
3 
2 
2 

7 
S 
1 
4 

1 

7 
4 

5 
10 

II 

4 
1 
II 
.") 
0 

4 

( 
•_> 

2 

4 

» 

17 
18 
11 
10 

8 
17 

10 

1  35 
0  96 
0  30 
040 
0  25 

8 

10 

4 

4 

12  nsi 

July 

1 

11 II ;  ■' 

August     . . 

i 
HI  :  23 

7     14 

13     2(i 

1 

14 

101 
ii:ii 

1  :ii 

Sfpteuilnr 

CJctober  . . . 

23  9  1  41  2  i  «i  0 

i 

2| 

3 

NnvcillU'r  , 

IK  4 

3  7 

14  7  1  11  1)    •,• '     ;too 

0 

1 

2       4 

."» 

1 

•J,j 

0  :  Hi 

......1... 

S 

(ill' 

IK'cmhIhm-  . 

14  7 

10 

r.  7 

0  9 

u  1.'  :  un 

3 
29 

0 
31 

1       " 
,  40  ;  75 

(1 

2 
15 

■_>1 

100 

1 

fi  !  29 
120   200 

— 

— 

j.     ..i  9 

9  3  1' 

Year..... 

:  45  3 

1 

223 

230 

338 

tUU'O     48  0  . 

1 

lor  ::«'■ 

1           1 

i 

1 

1 

i 

,u<ie,  N.  40'  .M 


1 

16 
U 
11 

i 
r 

1 

i 

■ 

I 

1 

MKTROROLOOICAL   TABLES. 

.Mnv,„,.v  and  Annual  Summaries  for  th«  Year  mi,  ,Macle,„i,  North-west  Territori 
longitude,  W.  1 13-  U:     Height  «l»ve  Se„.    _  feet. 


Ill 


Mn.vrii. 


■imiiiiirv. 

K>l>rii;iiy . 

M.iri'h 

Ai.ril 

M:iy. 

.I.in.' 

■liily. 

\l|/N.t  . 

>>|)tfMil»-r 
HIiJk-1 

N"vi.'tiilH'r . 
li.HN,li.r  . 


V™r. 


I-tttitude,  N.  J9"  44' ; 


TlHl-KHATVHK. 


M.«ii ,  M.an    •\'";"  Mthlv  ., 


Wimp,  l)iKK(-r:ii.v  tKoM 


I 
2!l  2  i    80 


:«i  6     12  :» 


in  I  j  48 

7li  r      111  8 

70  1!      KCO 
7<1  3  i  4«1 

"">  7  I  wa 

71  li  '  4.S  4 

111  H  ;  .'Ui  ;i 

I 

27-8 
2!r3 


21  a  ■■  18  8 


MO 


242  24  4 
28-8  }  18  0 
24  7  j  4«  2 
XM  I  «0-2 
22  6  ]  ft!)  3 
27-2  j  (127 
SB  ■»  (17  5 
28  2  i  57  .-. 
28  3  I  47  (I 
8  0  I  19-8  17  9 
14  2  I  lai      31  8 


290     2B-8     41-8 


Min.  il  '.i 


!»      Ill 

i 
21       ,5  I 

" !  '  ■ 

4 

» 


80  0     41  0    I  1.1 

4«  0     13  0    j  10 
M  0     SO  n    j  20 

7,T  0  21)  (I  (i 

8!l  0  31  II 

HO  0  'Mo 

8"  0  I  40  (I 

Wi  0  ;w  0 

«4  0  .300 
82  0       (to 

(wO  27-0  li  20 


4(i  0 


U6'0 


27  0  i,    a 


41  0 


128 


4 

12 

8 

11 

0 

t 

3 
4 

2 
8 
3 


1  4 

2  K 
1(1  i| 

•"'  8 

7  I  12 

2i  9 

6  '  fl 


3  I  to 
8  9 
10  2 
8  4 
3       2 


70     66  I  (M  I  78 


0     45  1.^ 
4     .H       8 

•-!  37       5 

7  37       !t 

3  35  12 

4  27  18 
12  45  12 
11  39  ;  10 

«  81  9 

5  52  ■  10  ' 


68 


26 
67 

495 


II 
H 

128 


I 
I 
1 

0  i 
0 

0  I 

0  \ 

0 

0 

0 

0  i 

0 

o! 

0 
0 


Ol' 

Wl.vi,. 


i      B. 


Kain. 


H.\cw. 


^ 


I  '^i^i 


in. 
000 
0  00 

0  00 

1  00 
0  00 
4  20 

2  10 
0  15 
003 
0  S8 
020 
008 


»  04 


0 
0 
0 

•l 

0| 

14j 
6 
1 
4! 

t 

1 
1 

1 

-I 

I 

32 


in. 
10  j  2 
10  I  1 
ft'8  I  8 

a  0  I  3 


;;  h 


a 


0  0 

Oj  0 

()|  0 

0  0 

(li  oj  0 
0 
0 


23  0   11 

68  j  4 

37  3   28 


1 
4 

3  0 

2!  0 

6  0 

4i  0 

gI  0 

Sti  0 


tude,  N.  r,0'-n' 


Skow. 


I 


5i^    5  0  .1  • 
11      •.'  0  t'l 

I  v}-:*l 
:.  !.;  I'  til 
.1;  14:  U  <*| 
/   12  fl  i>\ 

.:  11  Oiij 
.      7  1«J 

.  U  11:1 'I 
31  3|l:>l| 
» '  li  n  •! 

'.I ;    931  J 

107  7SI11 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Mis-sanabio,  Ontario- 


W.  8.3°  28'.      Heijjht  alH)ve  Sea,  '  fppf. 


-fjititude,  48°  21';  T^.ngitude, 


M'lNTH. 


•'^'Hilary . 

I'l'l'iiury. 

.M.m1i 

A|.ril ,       . 

May 

•I'.li.-... 

.Iiiiy 

Aiifiist 

S.|.|..|||l,.f 
ilit(,l,.r, 
■^•"'•iiiUt,  . 

l''l''lllll..V 

V.-ar 


3  2 

0   1 

1>7 

IS2 

Xt  !l 

.  14  0 

52 '2 
40  f) 

:w  r. 
177  i 


2  |i.ro, 

[     -■8 
18  1 

i.7.2, 

37-8 : 

I 
fill -3  I 

(Hi '8  j 

«60  I 
«5  9 
48  4  ' 
25  8 
14  4 


'rKMl'KKATi^^KK. 

!         I        "l 

,9p.in.  .M.wn.'Mttx. 


3  9 

9  1 

17-4 

28-8 
440 
51  5 


3  1      400 

!l  0     ;)2  0 


Wl.SII,  DiHKi-llOS  KIIOM 


FOBCI 

or 

\VlNI>. 


Min. 


600    I  13 
45^0    ,  17  I 


51  9 
47  (i 
41-8 
2.3  3 
10  4 


17  9     48  II     Mi-n  li  48 
284     520     20-0  |i  41  { 
45  0     75  0     15  II      311 

r>3  4    ill  0    ■::  u     27 

'  97  0     40-0  1...I. 

i 
.55-6     85  0     32  (I 

I 

50-4  ;  79  0  j  28  11 
424  '  700 
22-5     47  0 


«   I 
"i  1  ■/. 


11    I 


I 


5  I  17 

0  I  21 

i 
7  ;  23 

3  I  29 

0     40 


12  0  j 

4|  0! 
I         I 

3  II 

0  0 


0  j    0 

0:5 


10  J 


37  0 
070 


:i2  [ 

i 
2 

22  0  I  0  i  3  I  5 
170  :  7  I  3  ;  16 
370  ;j  29  I    0     27 


«     U 


600 


.... 

30 

8 

1 . . . . 

ha 

i.... 
3 

0 

38 

15 

27 

a 

0 

61  i 

6 

21 

6 

0 

23  1 

7 

27 

6 

0 

12 

(i 

6 

4 

0 

— 

r 

— 

— - 



— 

d!  d 


Kain. 


a.Now. 


[>.iH 


3 1)  II 


000  ,11    (10  i.t   3  II  II 
000  ;  II 
010  I  1 

0  50 
2  25 
1-47 


O'VO 
067 

107  llO 

! 

0-80  I  3 

000  j  0 

- 


10  0     8     4   0 

I      i     I 
10-5     6  j  -!  0 

120  !  8  !  3 


80 


100 
150 


"132  5 


111  2 

I 
■■I  0 

.;i  4 

li 


1  ;   2 


ll'l  0  0 

10|l  li  0 

fiO  32   7    4 


112 


tIBTEOROLOOlCAL  TABLES. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  18117,  Mattawa,  Ontario -Latitude,   N.  46"  IT)' ;  Longitude, 

W.  78'  41.     Height  above  Sea, •  feet. 


Month. 


.iHimary  . 
I''i!hnmrj'. 
.March  . . . 
April  .    . . 

■May 

June  . . . . 
.Inly  . . .  , 
.■\uK"t!t.    . 


W  -in 
Ma 


236 
21  I 
322 
51-5 
M  9 

84  2 
73- 1 


Septfiiiber ,  71"1 

Octitber. .    i    50'7 


Novpmlwr. 
IVpemlit'r  . 


Year 


:  36-4 
i  21-8 


eO'8 


Mean 


Tkmi'kkatchk. 
Mean 


\<;..      J>aiiy  Max. 


0  6 

3  3 

112 

24  7 

3(i-2 

46  0 

B7  0 

48  ft 

43  7 

3-1 

17-6 

11 


26  6 


M'"-  i^rj; 


24  2 
24  4 
23  0 
26-8 
27  7 
29  .T 


420  280  I  700 

:t7  0  36  5     73  5 

.-va  0  250  j  77  0 

76  ()  4  .-)     71  5 

7">0  24  0     51  0 

840  :280      fltiO 

ft7  5  .MO  '  47  5 


HE 

8« 

20-7 

,38  1 

noo 

D!l  3 
70  6 


Rain. 


24  2     85  0     300  j  4H  0  i  610 


27  4 

22  6 
17-8 
20-7 


UIO  i  270  '  640  i  57-4 


24  4 


800 
,W0 
42  0 


180  ;  620  I  48  4 


97-5 


00  j  63  0 
295     71  5 


26  ,5 
11  4  i 


S 


m. 
0  17 
000 
0  01 
008 
2-56 

2  lil 
3-26 
4-55 
0  16 

3  37 
0-87 
0  06 


5-5  |l34'C  I  .%  6  IllS'fiO 


i 

1     Snow. 

1 

I 

i 

i 

■a 

r 

1 

1 

1    1 

1 

in. 

1 

i 

1     43 

3 

1 

...|.... 

.... 

28  0 

6 
6 
3 

1 

;  12  3 

j    4'0 



■  .  .  . 1.  .  . 

8-4 
19  0 

9 
8 

.... 

i..,, 

762 

S4i 

I 

.Mo.vTHi.v  iind  A 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Yoar  1897,  Millbrook,  Ontario— Latitude.  N.   14'  8'  ;  longitude, 

VV.  "S   ;t2'.     Height  above  Sea, feet. 


.faimary 

I'"*'liriiai-y. . . . 

Muich 

.\pril,.    .    . 

May 

.lunB 

•Inly 

AiiKiwt 

SeptCIlllxM'.    . . 
Octnhor 

N'liviMiilwr.   .. 
IK'ccinlwr . . . , 


yi-ftf . 


.Month. 


TKMl'KlHTniK. 

Mean 
Daily 
Janifp 


Mean'  Mpani  i,  ■,, ;  ., 


;..   iMtl.ly  Mthlv 


I 


.Min 


jKanKi'  Mean. 


i  39  .'i  17  !•  -Jl  4  ■).")  0  .'i  r. 

I  54  4  'Ml  1  '.M  .'t  7-'  II  15  0 

I  65  1  40  5  I  24  (i  I  72  0  23  0 

i  74  1  47  ft  ]  2<i-2  !  870  ;t80 

i  8a-9  6ft  2  I  237  I  94  I)  48  0 


60  5 

28-6 

57  0 

423 

49  0 

62-8 

490 

610 

73  2  IS  2  25  II  !K)  0  .  286  i  61  5  ,i(l  ," 
613  ;tti  II  24  7  I  84  5  I  21  5  :  in  n  48  9 
4111     25  6  ,  III  II     111!  0  [  14  II      16  0     :a  i; 


31  2      14  0 


R,\IN. 


*»  ft 


.Snow. 


i     i     ,■    '^    ■= 


3  SO 


•?  68 
4  15 


17  2     51  0     17  II     68  I)  ;  '.'a  6       1  70 


8  0 
US 


[MoOTHLY  and  Ann' 


MBTKOBOLOOICAL   TABLES. 


r)'  ;  Longitu<li', 


r 

9 

r, 

1 

! 

i 

1 

i 
i.... 

i  i 

i 

...J.... 

i 
...  .1 

i 
1 

5 

2 

i 

... 

.... 
.... 

■ 
.... 

1.... 

) 

' , 

'1 

i 

— 

.Mo.vTm,v  and  Annual  Summaries  for  thaYearlH97  N.VnU  r   i,     «  •  ■  ,  "' 

__   __^.:_,_^_^-;_^         _     "■  i-u   ,iy.     Height  above  Sea,  2,120  feet.         -^"'"uae,  ...  so   9  ;  Longitude, 


•laniiiiry . 
Ffbriiflry . 
March.... 

A|.ril 

Mm  .... 
-fune  .... 
Mr  .  ..   . 

I  AlIgUHt   .  .  . 

September. 
(Ktnlicr .  . 
.Novfiiil)cr. . 
December 


•MOMH. 


Tkmperatdbk. 


Mean  .Mean  ^'''»" 
I  Max.  Min.  '>i"l.v 
. '  natif^f 


28  2 
.■«  1 
320 
68-3 


18'li 
14  4 
12  i) 

;m-8 


Afa-x.    Mi„.  jMtlily  Mtl.ly 
i  Kaii(fe  Mean. 


70-2  420 
f»-8  j  47- 1 
711  I  49  6 


9  1!  I  48-5 
18-7  j  43  0 
mi  '  47  0 
23-5  {  77-) 
28-2  !  01  0 


Rain. 


21 


81  5 


78  0 
(15  8 
64  0 


50  0 
387 
34  0 


32  6     17  6 


21  5  i  TOO 


28  0 
27  1 
20  0 
16  0 


805     17-5  I  130 


91  0 
8;t  0 
f>8-5 
560 


18 


in. 

80  )  60  6  I  21!)  j  016 
3  0  4«  0  23  8  i  Oon 
J60  }  (120  •  22-6  i|  0- 
280  I  49  5  I  4fi(i 
•tS  5  ;  585  i  6<M 
'^'  S  i  450  I  67-9 
42  0  j  480  j  Bo-4 
•W-6  I  505  !  640 
260  I  58  0  :  52  2 
22  0  :  48  5  i  440 
10  0     660  I  261 


44  5       20  I  46-6  I  240 


0-80 

!    5 

0-40 

4 

308 

12 

1  74 

13 

0-24 

4 

0  49 

7 

0  94 

8 

I  04 

7 

0-25 

3 

61-9  j  81-4     20-8     910  I 


!     H.vow. 


ui. 

3-2 

103 

3-9 


a  6 

9-2 


16-0  '106'0  I  41-8  I!  940     67  I     381 


O   If? 


43    I 


0       0 
0       0 
0       0 
0       0 
0       0 
2 
6 
3 
0 
0 
0 


0       0 


0  I  11 


§<i 


;  Tjongitiide, 


Monthly  a,id  Annual  Summaries  f„r  the  Year  180"   V       v^         • 


.Month. 


1 

iim 

— 

■;>■ 

1 

t'aniiitry 

' 

I 

J'fbraary 

H 

Marel, 

1 

*|iril 

H 

May 

...» 

,    1 

une  ... 
uly 

'   H 

'i|fii>t  . 

B 

'I'tcniliiT 

B 

H"l»r 

B^ 

"vpiiiIkt 

^B> 

*<>iiil}(.r 

TKMPKB.^TrKK. 


Mean  Mean  I  M"!"" 
Max.    Min.   ,P'"') 


Rain. 


I 


II 


40-9  ;  32  0 


42  9     33  9 


43  2 

CO  0 

07  7 
69  ,'•) 
78  7 
1157 
67  2 
43  8 
42  3 


30 
42  1 


90 
131 

17  9 


I 


61-9 

rp2  8 

.Vi  7 
48  0 
427 
3;)  7 
34  3 


.M«.x. 


66-8 
61  0 
52  5 
79  3 


I  Min.  iiV'l'l.vlMthlyl 


158  I  78-8 
18  7     010 


19-8  '  36  7  I  38  4  ^^  6-37 
211  0  '  25  0  I  380  i  604 
13  6  I  39  0     367  I    4  70 


34  0 


41  0 
49  4 


468 


367 
81  1 


378 
41  « 
43  4 


22  9     !K)  4  I  480 

177  I  81-0  j  38  9  I  421 


14  6  j  66  6 

34  0 

10  1      81  4 

180 

80     630 

24  0 

59  8 
fll  2 
67  a 
669 
32  6  I  60  0 
43  4  ]  38  8 
29  0  I  38  3 


Snow. 


m, 

45  i    4 

71       4 


3'5()  !  16  i 
3  56  ,  11  j 
0-84      6  I 
378      8  j 
'  3  10  !  21 
10  37  j  24 
10  70     17 


17-4      3 
8  2  '■    2 


',     0 
1 

3 
1 

3 

0 
0 
(1 
0 
0 
3 


1^   1 


14 

5 
3 
0 

0 
1 
0 

^1 

7 

*i 

3^ 


0|  0 
0  I  0 
0       0 


0 

1 

0 
3 
0 
0 
0 
0 
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MBrEOROLOUlOAL   TABLES. 


Monthly  and  Annual  SuuiinarieH  for  the  Year  1897,  North  Nicomen,  British  Columbia — Latitude,  N.  49° 

Longitudi',  W.  122"  2'.      Heiifht  above  Sea,  .'59  feet. 


12'; 


Month. 


Tkhpkr^u'ukk.  j 

Menu  M.an  ^!™"    ,,       !  ...       .Mthly  Mtl.ly: 
Max.     .\li.i.   ^^^„l  ^Kaiigi.Moun.l 


Kain. 


January ;  40  4 

it 
February j  46'6 

March 43'J 

April ti2'7 

May i  70'2 

June ('91 

July 71-7 

AugUBt i  80  9 

September I  (ifi'4 

October ^^   . .  ^ ,   . . ,  ^ , . 

November ,..,., 

December 

Ym     


30  If 
Xi-6 
30  4 
41-2 
45B 
51-2 
62- 1 


1(1  1  52  0 

12  0  ."lIO 

13  .■)  54  0 
21  (i  810 
24-3  I  8«0 
17  9  I  830 
19«  1  79  0 


54  1!     20  3 
46  0     20  4 


10  0 

2S  I) 

12  0 

33  U 

36  0 

400     43  0 

40  0  :  330 


3(i  0  I  SO  4 
27  0  311  C 
420  37  1 
48  ()  .'il-9 
52  0  '  i)H  0 
BO  1 


92  0  I  45  0  I  470 
790  I  3;iO     460 


58  9 

41-8 

171 

700 

32  0 

43  5 

32-7 

10  8     t)20 

150 

413 

31'6 

97     540 

180 

57-9 

41  0 

1«  9 

»2  0 

120 

61  9 
67  7 
66-2 
380  j  50-4  i 

47-0  I  381  ! 

I 


360 

36-4 

80  0 

49  4 

1 

79 

7 

4 

!M 

12 

5 

37 

11 

4 

33 

13 

3 

61 

10 

9 

73 

17 

4 

71 

14 

0 

87 

3 

3 

i» 

11 

4 

88 

11 

13 

70 

20 

13 

32 

17 

70  75 

146 

Snow. 


s    !  S- 


in. 
5  3 

0-8 
13G 


9-7 
25 


i 

^ 

a 

Cx 

< 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0'    1 

0 

0 

li  0 

1 

0 

0     3 

0 

0 

0    s 

» 

0 

O;  3 

0 

0 

oN 

0 

0 

Oi  ;i 

0 

1 

0;    1 

0 

0 

O!    II 

3 

0 

0     2 

6 

1 

ilai 

.Monthly  ai 


MdSTII. 


■Ismiurj' . 
I  Ffliniary . 
JManli.    . 


iJiilii'. .. .. .. . 

Iliily 

I.\uir>irtt 

ISeiikmbtT.. . 
|(l»rl»T  .  , , . 

IXlMl-niiMT  . . . 

Illrtvnibt'r... . 

y«»r 


7a,ni 


2-3 

06 

5-6 

29  3 

44S 

62-6 


4.')  2 
.■(fi'4 
14  4 
0-4 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  North  Bay,  Ontario — Latitude  N.  46°  34  ;  Longitude, 

VV.  79°  30 .     Height  above  Sea,  — —  feet. 


January 

February. . , 

March 

April 

May 

June 

July  

AugUBt 

Septenilxir. . 

Uctober 

November  . 
Decemlier . . 


Yenr 


Ml.'NTH. 


TkMI'KKATI'KK. 


Mean   .M™"!?!"'!"    ,,.. 


223 

6  3 

16  1 

4,0  0 



160 

233 

29 

20  4 

35  0 

25  0 

303 

10  2 

20  1 

62  0 

20  0 

483 

29  3 

19  0 

tiO  0 

4  0 

66  8 

•M  6 

18  2 

68  0 

30  0 

740 

60'9 

23  1 

860 

36  U 

81  0 

64  3 

16  7 

08  0 

44  0 

72  1 

48'8 

23  3 

84  0 

30  0 

77  6 

605 

27  1 

860 

.32  2 

57  1 

37  1 

20  0 

740 
02  0 
00  0 

24  0 

10  II 

- 

220 

19  1 

19 

17  2 

98  (1 

"25  0 

...       .Mtlily  Mtlily 
•^""   KaiiKu  Mean. 

I 


61  0 
60  0 
720 

56  0 
38  0 


14  3 
13  1 

203 
.38  8 
47  7 


60  0  62'4 
54  0  I  72  7 
46  0  I  60  4 
53  8  I  641 
60  0  I  47  1 
42'0  j.   ... 


72  0 


123  0 


10ft 


1 
Kain. 

Snow. 

i  \ 

1    1 

1 

in. 

in, 

!•■■■ 

1 .. .. 

9  0 

4 

.... 

1 

1 
1 .. 

10  0 

7 ; 

2 

1 

6'. 

|.... 

1 
1 

1 
•••■I 

0 

0 

,1    1 

....    1 

••■■1 

1 

1 

...    I 
) 

1 

2 

91  1 

i 

2 

8 

9 

2 

■ 

,  ,  ,  , 

.... 

..•• 

1 

.MovrnLv  and  Ai 


Month. 


■Miuary.. 
ffliniiirv. .. 
Ilircli.  . 

■  1 

■lino 

U-  ... 

plHiilir. 

Rtut*-!' 

|»'Hiil»-r.  . 
cfiiilwr 


|V« 


I 

.  '  2()-8 

I 
.     20  0 

2,^8 

(  .-ff  7 

■Hi  7 


M 


.MO 
IB  9 
:"iS  7  70 
fill  1  j  00 
16  1  [  67' 

••114  !  ;w 
20 


,  211  8 
411 


49 


H 


tude,  N.  49°  12': 


1      ! 

; 

V. 

1 

i 

^li* 

s 

s 

k 
c 

0 

1 » 

h 

•< 

F- 

1 

3 

10  i 


0 

0 

0 

U 

1 

0 

0 

« 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

0 

0 

1 

0 

« 

3 

0 

6 

1 

0  I] 
O'   0 

0'   I 

l|  0 
Oi  3 
Oj  S 

d,  3 
oh 
0,  :i 

0  1 
0  '  II 

0    i 

lift 


METKOROLOOICAL  TABLES. 

MoNTHLvand  Annual  Summaries  for  the  Year  I  «()7   \r     ■         r.  .     •       , 


110 


w .  ««    40  .      Height  nl)ove  8ea,  9 1 5  feet. 


Moxrii, 


'^   I  i^'   i  W   i  OS 


Wr.NI>,   UlJlKlTIOS  KHdM 


ISepttmbtT.. 
|llc>i<lfr  .  . 

IlkvDilxT.. 


4 
1 

*! 

20  ' 
0 


4;t  2 

■.m-4 

14  4 
0  4 


571     48-8  4:i-5  I  900 

4(>a  I  40-5  40  a     70  0 

{  I 

-■2  !)     17-4  I  18  1  j  38  0 

'JS       1-6  I  3  1  I  310 


98  0 


27  0 
20  0 
20  0 

28  0 

COO  I 


18  !  21 


18  :  II 
38  I     3 

23  ;     I  j 
!•!    4  ' 


4  I  7 
0  16 
7     28 


3 
0 
0 

*' 
10  ; 

9  I 

""(' 

30  : 

25 

31  ' 


12     42     22  i 


FdRCK  OK 
WlNIl. 


Rain. 

5 


Snow. 


in. 

0-25  j  1 

000  I  Oi 

j  000  I  0 

I  C-05     I 

1-65  !lO 


--:-*< 


in, 

405  '  6i  4 
18-6  [  6|l  3 
13  0  ;  6L  4 


OflO 


6 


0  5     1 
2  0 
0-5     1 


.  I. 


0  70 
3-35  I  8 
0  25  I  2 

000  '  o! 

. I     I 


0 
0 
0   0 


3 

0 

11  0     5 

0 

0 

190     6 

1  1 

0 

1 

_ 



250  1.. 

0 


34  ;  Longitude, 


1 

t 
1 

1 

ii 

4 

... 

2 
0 

1 

1 
0 

ij. 

6' 
.1    1 

1  J 

9 

... 
1 
1 

2 
2 

2 

.... 

'•■'i"" 

ai  1 

1 

.Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897   North  Rr„n     n  ,     ■       ■      ■     , 

W.  Sr  2,:     Heil'lS; tr— '^^'^r^''''"''''-  ^.  *^   23';  longitude. 


M  1 

(ill  1 

6il  0 

mi 

67  9 

48-2 

;))  4 

;w  3 

3(1  n 

2t|-8 

201 

208 

■11 1 

486 

424 

,^ 

^ 


750   noli26i27i  0 
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METEOROLOOICAL   TADI.BS. 


MoKTHLv  ftnd  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Niagara,  OnUrio— Latitude  N.  43°  18' ;  Longitude  W,  79' 

Height  above  Sea, feet. 


Month. 


January . . 
February . 
March... 


Tkmpekatubk. 
Mean 


Mian  Mean   .,     „  ,.. 


April. 
May. . 
June.. 
July.. 


Augunt 

Septemlier. 
Oct*)ber , . . . 
November. , 
December.. 


Year. 


30  9 
316 
3fl  0 
f>4  2 
8ti-4 
71-7 
82  6 
75  8 
73  2 
64  1 
46  6 
34  9 


18  H 
20ri 
26- 

;ifis 

45  ■« 
52-5 
64-8 
58  2 

r^2 

43  3 
34  1 
23  7 


12  3 
HI 
12  3 

17  4 
20  8 

19  £ 
16-8 

!  17  7 

20  0 
17-8 
12  2 
11  2 


570 
43  0 
60  0 
79  0 
77  5 
89  0 
990 
84  0 
92  0 
83  0 
r.5  0 
610 


Min. 


Mtlily  Mthlyi 
jltsnge  Mean 


Rain. 


Snow. 


B 

1! 


10  j 

6  0 

10 
23  0 
36  5 
41  0 
58  0 
480 
38  0 

330  ! 

I 
19-6  j 

50  1 


660  :  24  8 

370  '  261 

600  328 

560  '  45-5 

41  0  !  56  0 

48  0  !  62  1 

I 

41  0  I  73  4 

36  0  67  0 

54  0  [  63-2 

500  .')3  7 

45-6  ■  40-5 

56  0  I  29  3 


I      in. 

I  0  60  I  8 

I  1-46  I  3 

I  2'24  A 


1 


65'9     39  9  I  15  7  I  990       10     980     47-9 


2  67 
3-33 
2  23 


6'64     14 

1  79  j  9 
0-50  j  2 
1-41  I  4 
2-28  i  10 

2  18       8 


27  03 


85 


.u 

^ 

'    s 

s- 

■< 

& 

! 

1    in. 

' 

9  0 

8> 

60 

3  1 

4'8 

*\ 

1     10 

■  '       ■ 

1  I 

4-6 

3 

12  4 

10 

37  5 

29 

i'l 


'J  1 1 


i<  p 


.\|0NrilLV  .111(1  / 


3 

0 

0 

2 

1 

II 

.Lininry 

2 

1 

0 

tVliriun- 

1 

0 

1 

2 

.Mardi       

0 

0 

4 

April 

0 

I 

1 

.May 

0 

0 

0  i  " 

■lune 

0 

0 
0 

0    1 
0    0 

Julv 

0 

Augmt   

0 

.1 
n 

0 

0    (1 

o:  n 
0    n 

SfptHmlxT 

2 

Uct.ibiT  .... 

0 

NiivcmU-r    

0 

8 

3   15 

IKt'ml)Pr 

1 

Var 

Monthly  and  Annual  SummarieH  for  the  Year  1897,  Uonikup,  North-west  Territories— Latitude  N.  53'  30  : 
Longitude  W.  101°  20'.     Height  above  Sea, feet. 


January . 
Februa'  y  . 

March 

April 

May 

June 

July 

Augtiat 

September . 
October... 
November.. 
December. , 


MoMH. 


Yenr 


Tempkbatuuk. 


Rain. 


Meun  iMean  }l':\"    .,         ... 

Ma!(.     Min.     .^'"'y    ^'^     ■^'"' 
Hange 


Snow. 


i   S,     i 


1    1 

3     i 

i     0 
0     1 

Oil' 


ll'jvriii,v  mill  AiiiuM 


.MnXTI 


fimary 

Irril 
lav 


Bill' 


27  !    9'  H  S I 


r 
lipi-t. 

B'l'iiil..r, 
|l.J,.r 
'•ral«.r 

'^'IlllwT . 


'ir 


FiOngitude  W.  79'  { 


■3  i  »■ 


8 

3 

0 

» 

0 

3 

2 

1      o'  II 

4 

2 

1 

8:0 

1 

1 

0 

11  ! 

0 

0 

0 

! 

0 

1 

0 

1 

.... 

0 

0 

0|  ; 

0 

0 

oj  J 

0 

0 

ol  0 

n 

,1 

0!    11 

3 

2 

0 

o:  n 

10 

0 

0 

Oi  II 





— 

— t— 

29 

10 

8 

3 

15 
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MoNTHLv  .i,,,!  Annual  Summaries  for  tbo  Year  1SQ7  n         a        ,   . 
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I  .I;iiiiiiiry  , 
jfVtiriinr)-.. 
|.M.mli    ... 

.April  

I. May 

l-liilic 

July 

lAugiHt  .... 
IS*'|ii<mI)er. . . 
locl'iWr  .... 
IXiiivmlicr  . . 
iHiilifr  . . . 


Vear., 


Mo^(TH. 


Tkmpkraturk. 


;  M«an'  M™„  ^l>;"> 

I  Max.    .Mil,.    ,  'I'll.V  Ma.v. 

I  KlUIKI': 


80'8  j  13  5  1  irs'iMS 
30«  14  0  in  ii  ;  42-6 
37-4  j  l!»-0  I  17-5  ;  45-0 
32-2     21  0     700 


632 

l|  61-7 

|j  70T. 

ii  82-7 

74  (I 

72  il 


Min.  !i'"'l>'  -^'tl'ly 
niinnf  Mi.aii, 


<■  5  j   (Wo   I   oy.] 

13  0     Bf>  5  I  22ft 
(12  0  I  28-7 


Kain. 


S 
-r. 


Snow. 


S 


170 
14  0 


40 -ft 
41.  (i 
fiO  8 
Ml 

r>io 


21)  N     81  0  1320 


I 


240     83-5  i  345 


21  9     !m5 

218     84  5 
21  9     <MI  r. 


lil-8     40-8     210     82  0 
•13  3     30-3  I  13  0     03  5 
21  G  I  12  0     52  0 


836 
64-6 


5.0 
42  0 
,'t2  0 
28  (I 
17  0 

;to 


51)0 
490 
49  0 


42-7 
61  3 

58« 
44-5  i  717 
42  5  j  04  0 

•W  .'i     (II  9 


l-4(»  I  5 
0  30  2 
1-72  j  5 
2  07  12 
4  16  1  1(! 

son     9 

(i08  :  13 
4  2;i     13 


S6-6  j  190     9(i  5     17 


54  0 
4(i  5 

55  0 

113-5 


."il  3 

36  8 ; 

27«  i 


0-40 
3(K 
3  43 
l(i» 


44  5 
29-7 
30  0 
0  5 


0  7 


17 


2 

»  Il 


8  i    450  t  16 
«  0  I  33-29  jus  iH68-l  j  66  I!  34 


0 

0 

1 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

1  I     0 

3       0 


0 

0 

0 

2 

4 

I 

7 

6 

4 
0 
0 

24 


tudeN.53"30; 


11 
4 

3 

3    I 
2 


i  i 

<     f 


cot 

0     2  I)  I 

2     3  11 

2  t 

1  i 

0    ) 


1  1  * 

2  i    ij 

i  0;  IJ 

oi  II 

0  o|)| 


KO.VTIIIV 


»"'!  Annual  !Hummane.sf„r  t',0.  YcH- lH-»7   (),.ili;     (w     •       , 

iHlB,»/(>,illi«,  Ontario-Latitude,  N    .|4    Sf.    i 
Height  above  Hcfi,  feet  '   ' 


Imwry 
p-'Tiiiiry 

■n'li 

ll'iil 

lav 


Pe    .... 

fy  ...  . 

PPI.'I. 

IpifnilM. 
|ti}l«'r 
l^'inlvr 
Miii».r . 


Mr 


.Mii.vnr. 


'<3ngitude,  W.  711°  24'. 


2!i  1 
34  1 
00  0 
(II  5 
«9  4 
80  1 
72-8 
70  2 
5(1  8 


Alia.i   .\I,.anj  «'■.»",'  ^, 
Mns.    .\Ii„   I  I>'iil.Vi  Max. 
1  Kaii({i'' 


N 

II  1 
10  0 


Il  SITVUt  i(lll». 

18  II      II  0     20  0 

7  11     .'.o  0      HO 


31  3  |!i  ,1 
40  8  '  20  7 
48  2     21  -J 


II  0      12  II 

7'>  'I     30  .-| 

8r.  (I    a-i  II 


20  1     i  0   l.»        1 
25-3    I  0  80  I    3 


<iO  8  19  3  111  (,  I  52  0 

02  7  I  20  I  M2  6  ]  ;w  0 

18   I  ^  21   .-^  H,s  (I      2li  .-, 

I 

;«»  ()  j  17  8  MO  0  I  23  0 

39  2  ■  21-2  j  15  0  I  57  0  |    5  0 

32  4      18  0  I  14  4  j  40  0  !  14  0 


I 


41  0 

2  (18 

511 

!  3  21 

58'8 

1  4  41 

70  5 

'  8  .^2 

«2-8  ; 

3  14 

59  3  i 

1  32 

47  9 

2  86 

31  7 

3  35 

25  2 

0  89 

i  111 

!l2 
15 
lU 
I) 
10 
10 
4 


j  22-5 
146 
80 

10 
U 
1 

4 

1 

1  > 
1 

1 

"i 

1 

! 

'  - '  1 

j 

1 

1 

..  !     I 

• 

1 '' 

3 

1 

i 
.... 

30  5 
18  5 


13 
13  i 


Ill 
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MGTEOROLOOICAL   TABLES 


Monthly  and  Annual  Summane»  for  the  Year  1897,  Otonabce,  Quebec — Latitude,  N.  ^^'  20'  ;  Lonjjitude, 

W.  78'  18'.  Hoiglit  above  Sea, feet. 


'rEMrKKATlUK. 


W'iNM.    OlUKC'l'ION    FiiOM 


Month. 


January . 

February 

March .. . 

April  . . , 

May 

June I 

July I 

August . . .  ! 

t 

September  j 

October. . .  i 

Noveraliei  ! 

Decemlier.  | 

Year... .  i 


7  a.m. 

2  p.m. 

• 

- 

175 

25  fl 

18-6 

27  2 

23  9 

r.  5 

374 

511 

47  3 

02  S 

r>3  9 

()9-2 

07  1 

80  8 

58-H 

73  4 

55  1 

73  4 

45  2 

«3  2 

9  p.m. 


:«-7 

22 -9 


21  2 
21  9 
30  7 


Mean.  Max, 


21-4 
22 '4 
30-6 


43  U  430 

54-4  !  547 

(in  (i  ■  611 

72  0  730 


04  1 
010 
61  7 

2  I  :»  .-. 
4    20  :t 


40  1  1  62-5     45  3 


05- 1 
62- 9 
530 
352 
20  5 

46-8 


Min.  I 


V5 


54 

0 

1 

0 

9 

39 

0 

0 

0 

0 

66 

0 

6 

0 

1 

71 

0 

18 

0 

4 

72 

0  1  40 

0 

0  1 

83 

0     41 

0 

0 

92 

0     00 

0 

0 

86 

0     40 

"i 

0 

90 

0  '  .33 

0 

0 

89 

0     30 

0  : 

0 

52 

0     17 

0  i 

c 

50 

0 

5 

0  • 

5 
19 

92 

0 

~5 

ol 

U 

a 

is 

^ 

'A 

K 

■A 

sd 

■A 

2 

16 

17 

0 

18 

3 

4 

24 

1 

0 

iO  ,  27 

t 

27 

3 

I 

3  1  12 

0 

17 

3 

1 

.30     14 

4 

8 

3 

2 

31      15 

0 

4 

^ 

3 

24     11 

6 

0 

IS 

1 

35 

0 

11 

1 

0 

0 

47 

4 

11 

3 

3 

0 

44 

0 

20 

3 

18 

1 

30 

3 

8 

0 

U 

1 

23 

3 

4 

11 

16 

2 

20 

«! 

77 

126 

94  1  12 

1 

310 

112 

FORUK 

OK 
WlKl). 


0  li. 
0 


I    Kain. 

_|l 


20-87 


Snow. 


%    l| 


m. 

7D 
90 
100 


3«t| 

4||3'n| 


30    1 


12-6 
163 


1  i\ 

0«i| 

i»t| 

OVtl 


MoNTHi.v  and 


01-3  31  23  2U| 


Monthly  and  Annual  Suuimaiies  for  the  Year  1897,  Princ('ton,  Firitisli  Columbia — Latitude,  N.  49"  L'9  : 
Longitude,  W.  120°  29'.    Height  above  Sea,  l,()50  feel. 


TKMrKHATURF. 


Month. 


Mean   Mean 
!Ma«.    Min. 


•Tanuary  . . 
February    . 

March 

April    

May... 

June 

July 

August 

September. . 
Ocvober ... 
November. . 
DeoenilMT   . 

Year  .. 


28H 
35  3 
,3.-)  9 
00  5 
74  5 
67  9 
78' 1 
87-8 
70  7 
00  4 


11  1 

10  0 

9  3 

31   1 

:I6  0 

39  4 

j  46-4 

!  48-1 

31    \ 


33  8  i  12  8 


.Mean 

IJaily    Max. 
Kange! 


w.       Mthlyl.Mthly 
**'"■    R«nKeMean. 


17-7  1  42  0  I  10  0  !  58  0  i  20O 


25-3 
26  0 
29-4 
37-9 
28  5 
32  7 
39  7 
.37-3 
36  0 


62  0 
500 


0  0  ,  58  0 
20  0     700 
660 


67  0 


20  0 


800  I  25  0 
96  0     28  0 

80  0     ,30  0  j  ."iO  0 

95  0  i  34  0  I  010 

101  0  j  32  0  I  090 

87  0  I  250  I  03  0 

90  0     200  ;  70  0 


43  0       9  0  ,  62  0 


22-7 
22  6 
46-8 
66-5 
53  0 

or  8 

680 
52  0 
480 


22  8 


Uai.v. 


in. 

0  20  ;  1 

0  00  0 

000  I  0 

000  I  0 

1'80  !  0 

2-45  I  5 


0  01 

0  18 

1  80 
1-06 


0  00 


Snow. 


in. 
90 
60 
60 


BO 


-    :P 


■'lo.vriii.v  ,iM(i  .\ii 


METKOHOLOOICAt  TAHLK8. 


20'  ;  Longitude, 


K.MN. 


6 
< 

1 

in. 

14 

3 

■05 

1 

■18 

B 

•47 

7 

•34 

14 

•«9 

4 

•B8 

14 

■38 

7 

■08 

4 

44 

6 

03 

8 

■4ft 

2 

■87 

75 

Snow. 


in. 

70 
90 
160 
30 


126 
163 


64  3  pi 


Sir 


3  »t 

30l| 
2h| 

"I'l 
OO't] 

soil 

1  Otl 

Odtl 

4  itl 

4  mI 
OOtl 

ssul 
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MoNTn..v  Hnd  Ahnual  Summaries  for  the  ^ear  1897    Pin-,>,     r-      ,     vt      , 

Longitude,  wV?l[  '^St'att  S^r^T/o  feJr'"'*^^-^*'*"'^-  '^^  '''  '''  = 


'laiiuarv. 

Kt-lirmiry. 

March  . 

A|iril,   . 

May 

■'imp. , 

■liily 

Auput... . 
S'|)tPinl>*r. . 
(Ictnbcr. 
.VnvemlH'i-. 


Yair.. 


•VIoNTli. 


Tkmpkkati'kk. 


Mean'  .Mpani  ^'™n  .,  ,  .   i 

M«N      .Mi,?    .""ily  Max.     Mi„.    Mtl,ly|M,hI.v       ,; 
KaiiKr  "angc  ,\li.H,i, 


-t!  ft     1(1  7  J  iB-a  j  48  0     33  (I     7!i  o 
31-1      I31jl84j430 
7  (!  I  20  f.  j  .')3  0 
«  3  I  20ft     710 


281 

;  53  ft 

i  70  4 

!  «0'8 

70  7 


42  (i  [  27  8 


47  3  I  234 


12  0  :>,-,  0 
24  0  770 
22  0  40  0 
84  0  I  28  0  .-,(!  0 

70  0  { 

82  0  37  0  .;ftO 


|i  770  !  45  ft  ;ii-7|  8»  o  |  mo  -  MO 
ij  •«■!  414  J23-  7ft  «  2:V0  -.4  0 
it  M.'t  .33-7i2I  (!  7.V0I  10'  740 
l^i      12  ft  I  12  1!      58  0:230      810,   190 


28  0 


157 


123  I  4fl0  i  26  0  (  71  0 

■  ■..  i  800  Tao  i.. 


ude, 

N.  49'  2 

9: 

0 

w. 

1 

5 
4 
2 

1 

1 

r 
1 

! 

....j... 
....i.... 

1.... 

,  i 
z 

[  : 

- 

5 

1.... 

_i_ 

1 
........ 

— 

'loNTHi.v  ,. mi  .\„„u,il  Summaries  for  the  Year  l«<t7  Pnrt        1    u    •  ■     ..     .    , 


Keliniary. 
•Manh 

M>) 

■lime. 

■Inly 

.\ll(tll!t  ,  , 

*lit''iiil«.r. 
ftri.il».r. 

''•*llll»T. 

^I'ftp 


Mnvni. 


TRMPEHATrng. 


Rain. 


Mran   M.an   ^''■•"i  .,.,  , 

Mns.    Mil,      ''"'l.v  .M.-.X.    .^fi„.   ^lU'ly 


Mthly      w 
Mean.  ;     S 


n 


«-7  i  120|  21  71370     ;t80|750       II  ;;000 

114  »4J208     320J38  0' 

231  I  ,%  I  2M!  I  41  0     28  n 

M«'H  28  0  I  20  8     72  0     10  «  ,  .ISo  ■  38  4  '!  062 

iWl  385  I  WB     (110     2«  0  :  ,15  0     52  8  i!  080 


(0  0  j    1  0  ii  0  00 

lift  0  I  123  1!  013  I 


•7  8  I  244  I  »4  0     310  I  (i;t  0 


W»  0    I  1-22 


78  4  ,-,.Vl  2a;t  ,  5,0  0  j  47  0  I  43  0  (LI  7 
732     5O0|  23^2;  800  j  3ft^0  i  47  0  1  (il  i; 

45  8  !  2!l  3     »2  0  I  30  0 

IWft  I  21  ^     81  0      10  0 

_«  -'  17  4  j  6B0  j  200  '  75  0  16  ft 
••■«  I  16  7  i  360  JI40  i  (iO  0  I    3  3 


75  1 
55  4 
250 
12  1 


(i2  (I     60  4 
65  0     44  7 


40  0     2S'4 


'»     04  0  I  38  0 


132  0  j  84  7 


4  41 
1  ftl  I 

0  43  I 

1  21  i 
000  j 
0  00  j     0 

10  73     83 


"I 
0  ' 

8 

7 

5 

6 
3 
4    ' 

0    I 


Snow. 


S 


03 


5 

0 

I 

1  0 

4 

0 

0 

■  0 

8 

3 

4 

1  0 

1 

0 

3 

!  0 

5 

0 

1 

I 

2 

0 

0 

'  B 

0 

0 

0 

7 

1 

0 

2 

5 

4 

0 

1 

0 

4  ' 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0! 

0 

JM       3  I  12 


18 


120 


METBOROLOOICAI.  TABLES. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Peleo  [sliinti,  Ontario— Latitude,  N.  41°  .W  ;  Lonnitudp, 

W.  82    '68'.      Height  abcivo  Sea,  feel. 


Monthly  iirul  A 


'rKMI'KllATniK. 


Month. 


Rain. 


ilM^an 
Max. 


^i;™'n:ilylM»x.|Mi„.|^"t''>'^j"'lj-|     i 


laniiary I  31-2     223 


February |  344 

M.irch    :i  43-9 


.-Vprit    ...    . 

.May 

.Fune 

•luly 

AngiiBt 

September., 
Octciber 


47-8 
630 
73-5 
flO-4 
840 
77'3 
(10-7 

NoveiiibtT !  51'8 

December 3o'2  '  2yo 


280 

a'i'O 

368 

40  8 
5M1 
05-7 
68-6 
65  1 
48-4 

41  0 


Range; 

8  9 
U  4 
10!) 
11  0 
22  2 
14  4 
24  7 
16  3 
22  2 
18  3 
10-8 
02 


Year ,i  583  ,  4-JO 


r 


51)  ()  in  0    mo 

41  0  22  0      19  0 

5.')  0  28  0     27  0 

58  0  30  0  i  280 

810  .14  0  :   17  0 

87  5  4(i  0  ,  41-5 

102  0  55  0     47  0 

OlO  (iOO  310 

91  4  :Ci  II     -iB  4  i  66-2  |^  276 


26-8 

1  40 

31  2 

0'60 

.18  5 

2fi0 

423 

3  45 

51 -9 

2  77 

fl(i  3 

4-95 

781 

1  8-47 

767 



416 

82  II  :«  5  '  13  5  ]  57-6 
74  5  34  0  j  40-5  \  44  4 
48  5       7  0  ;  41  5     .32  1 


14  3    1020  ,  10  0  iU2  0 


0  62 
3  10 
1-60 


610  1  34  16 


53 


Snow. 


4     I 


1'6 


270 


in.     j        I 
220       6 
3-6       3 
1 


& 

y 

f^ 

< 

0 

0 

0 

0 

s 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 
n 

0 

n: 

2  i    01  0 


3136 

I 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  18i»7,  Port  Kowan,  Ontario — Latitude,  N.  42°  38';  Longitude, 

W.  80°  29'.     Height  above  Sea, feet. 


.January.. 
February  . 
March  . . . 
.Vpril  .... 
May.  ... 
.June  .... 
.luly 


August 

September. , 
Octoljer . . . . 
November  . 
Oeceml  ler . . 


MnvTif. 


Temper.vtiiii;. 


Mean 
.Max. 


Mean  ?'".'}" 
\!in  "'"'> 
•  ""•    Kango 


Year 


28-5 
31  0 
39  (! 
601) 
82  0 
71  1 
82-6 
74'7 
74- 1 
01  3 
<5  4 
341 


Max. 


15-9  I 
19  0 

25  S 

:«)  a 
4:v8 
rn7 

844  I 
54  6  i 
5l)-7 

4;i  2 

32  5 

22  3  1 

I 


12  *i 
120 

13  8 

14  1 
l.'^  2 

17  4 

18  2 
20  2 
23  4 
l.S  1 
12  9 
11  8 


v,i„    iMtlily  Mthly 
"''"■  JKangeMean. 


520 

40  0  j 

5;jo  i 

720  j 
72  II 
Ml  11 
•Ml) 
85  0 
89  0 

80  0 

81  0  ; 
600  I 


9  0 
2  0 
00 
23  0 
310 
40  0 
.")5I) 
40  0 
31- 0 

:<3  II 

1«0 
2  0 


1)1  0 
.180 
47  0 
49  0 
41  0 
41  0  I 
41  0 
45  0  I 

.WO  I 

47  II  I 
45  11  j 
52  0 


54  6  ;  38-6     161     BOO 


I 


-BO  ilOu  0 


22  2 
25  0 
,32  7 
43  8 
52-9 
02-4 
73  5 
84  8 
82  4 
62  3 
39  0 
282 

48  8 


j 

Rain. 

Snow. 

T. 

"3 

i 

'  <    r 

1 

a 
< 

T. 

1 

in. 

in. 

I  90 

2 

16-6 

12 

0 

0  •   0    « 

1  60 

1 

80 

10 

2 

0  i   0    1) 

j  3-51 

10 

20 

1 

3 

0  '   0    0 

3-28 

9 

« 

0,00 

3  14 

13 

1 

0 

lli   0    • 

1  91 
304 

10 
7 
2 

; 

0 

0 

0 
0 
0 

0  1 
0  0 
0    0 

, 

'  0  01 

R 

6 
14 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

0  • 
0    1 

0    « 

1  Uti 

4-16 

30 

2 

374 

7 

20 

14 

0 

0 

0    » 

28  74 

81 

28  5 

49 

5 

1 

IJ    : 

W  ;  Lonnitudp, 


l>. 

1 

i 

< 

f)    • 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1  , 

0 

3 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

2 

■ 

1 

0 

0 

0 

' 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0|  0 

2 

0 

2      0 

0 

"i 

0 

5 

s 

3( 

MKTEOROLOOICAL    TABLM 

MOMHLV  ,wKl  Annual  Summaric.g  for  the  Year  1897   P    •     ^  ^^ 

__________^______Hei,K^^^^^^^^^^  N.  43'  ,2';  Longitude.  W.  «0   25 


131 


^r 


38' ;  Longitude,     ^H  )1o.\'tuli 


\<  <■ 


I 

n '  0    a  • 

L>       0      I)  I) 

3       0      0  0 

0  ;  0.0  t 

0  !  0  i  0  ( 


0  I 

0  0 

0  «  j 

0  1  I 

0  ;  1    0  1 

0  i   0!  0   « I 
0'.  n  I  0  ' 


"  ,  0 

II  0 

0  ;  0 

0  !  0 

i 


I 


I 


^'"d  Annual  Summaries  for  the  Year   IS<17    v        ■> 


MiiNTII. 


IjMeau  |.\lHaii 
Ma.v,     M 


Itniary . 

fth . . . 


Tkmpkbatihk. 

Mean  , 

/•"ily  ,  ilnx.  ,  sijn    ;'^f"'l.v  Mtlily  i     _ 

Kangi'  |KangeiMe«ii.j:     S     i   v 


-i;::!;;::;'"!-!"'!'"-'":-!'. 


39  4     2.V(i     i:t  , 


j  5<)-4 

01!) 

li  70-H 


.•>7  3 
■fn  4      l(i  .-,      72-..  I 


M  4      17  4 


?■■■»     47-4  j  25'1 

■•■S     tils  j  32-5 

-'*-•■■«     454  I  431 


Ki  2 


Jimiicr. 
li'w.  , 

Vear  . 


\\  «2-2     R4  7      17-5 
74-3  I  r,l|  2  ,  ]Hi 

'I  !»  ■'  r>Vi  I  20  r. 

'';<'7  I  46  6  i  18-2 


'*"     •'^  «  i  la-3     62  2  :  IH  0     44-2 


3«  6  I  22-9^|j>2^j  67-9  |    «  4     «4  3  I  2!,  3  !!  3-,2  I    9 


«■«     ■•«»-2     16-4  j  034    "To  4  :i03-8 


•"5  1  417  (i2  1  i;  ;tM  j  ,0 

«•••  ^  j  54  2  i  3a-2  '  73  f,  jl  8  68  :  18 

«";t!44I  ,  3fi-2  .K-2iJ2r 

«4  3     32  ()      ;-,2-3  (il  (I 
Kt  3     ;«)  1      .-,.( ^ 


ia2 


MBTKOBOLOOICAL  TABLR8, 


MovTHF-v  .uul  Aniiu,.!  Sun.n.aries  for  the  Year  1897,  Point  Clark,  Ontario- Utitud*,  N.  44"  6' :  Longitude 

W.  ar  44 .     Ueigbt  above  Hea,  695  feet. 


rKMl'KllAH  Ilk 

I- 

Wind,  Uirkotion  kkom 

1  Amount  ji 

'      or          Rain. 

1 
Snow. 



.Month. 

. ___. 



i 

|;    Clood.    1 

-i 

' 

■ 

£ 

7  ii.m. 

2  p.  ID. 

1)  p.m.  Mvan 

Max.  1  Min. 

1 

a 

CO 

93 

il^^i 

i\l 

-• 

1^1     u 

1 

t$ 

il 

1 

I 

% 

% 

%  ii   in. 

JD. 

•IftnuAry  .... 

24  1 

2rl  H     24  »     24  )t 

fi<>  (P        10 

'I  " 

3 

1   » 

7 

25 

20     17       7 

0 

81 

76  179  1    1-41 

3 

II 

21  0   1011  1 

11  II 

Kcbruaiy 

•23b 

2U-3     25  4     25  !1 

30  0     ro 

17 

1    7 

13 

t 

15 

12       7       (i 

0  I'm  63 

it 

64  li    R 

0 

6  6 

41  8 

0  u 

March 

i  274 

;«  2     30i  '  :iO  5 

4X  0  i     70 

'  38 

'    2 

12 

5 

21 

4       U      12 

ol 

61    41 

47 

1  29 

4 

11  0 

J    7 

2  0 

April       

■  :)8-7 

44  li     4(10     4()  ,S 

600     260 

'  31 

3 

3 

4 

30 

6  i     1  i  16 

0 

46  ;4« 

61 

1'86 

6 

7 

3  ff 

May 

48-9 

52-7      47  7      111  .t 

(>5  0     3N  0 

^  34 

0 

4 

0 

,15 

4  '     5  i  11 

0| 

i 
44   37 

46 

866 

9 

9 

2  4 

June. 

460 

Bit  5     r>(i  4     .M  li 

70  0  ;  42  0 

44 

0 

4 

1  i  33 

0 ;  2  10 

1 

0  |:37  36 

37  ! 

I  19 

3 

S 

1  3 

July 

(Wl 

74  .'!     WJ     7(1  1 

iK)  0     .MO 

32 

4 

8 

3  I  23 

0     12       5 

6  lac  42 

40  1|  4-60 

8 

1 

3  H 

August  1 

R5'0 

710     (Ml     (it;  0 

7H  ('     50  0 

32 

1 

I 

0     31 

8     13  i    3 

0  i  36  .-13 

.38    1  6-79  1 

6 

U 

1 
0,7 

Scpteinlxjr.  ..i 

Sfcn 

4»  » 

B7  5     (13  0  i  la  2 
67  6     51  3  1  52-6 

SO  0     320 

sr  0    ;a  0 

20 

15 

0 
4 

24  1 

0     45 

2  ]  29 

4       2     11 
2  i  10       7 

0     .%»    2(i   30  1 

0  82 
2  18  ' 

! 

3i 

; 

3' 

i 
! 

8i 

OcUiIj.-!- 

0     3l>   30 

Kil 

6  2  4 

NuvtMiiber. . . 

3«0 

41  7     ."W  C     .'to- 2 

.V>  0  I  22  0 

» 

1 

12  , 

10 

19 

5  1  20  i  14 

0    63   66   02  1 

107  '  4  !. 

1 
I81  0  0 

U««ii)bfr     .! 

28  4 

30  X     20  5     20  0 

44  0     13  0 

266 

32 

7 
109 

4 

22  ' 

IB 
80 

20     10 

118    108  1 

.        1 

0  !i73   73   83 

1                  i 
1-84     41  20-2  I  8 

1 

jioj  II 0 

90  0  '     10 

! 

- — . ■               . 

1             ' 

Year 

43-1  1 

49  2  1 

450     46  0  ^ 

43  ; 

»4 

6!: 

1; 

49  '46 

1 

51 

1 

26-69 

51 

68-7  26 

1 

|94  14 :» 

i  i 

MoNTHLV  and  .Annual  Sumniuries  for  the  Y 


[or  the  Year  lf<97,  PeUTbormigh,  Ontario   -Utitude,  N.  44    17'  :  Loniritude 
W.  78°  19'.    Hfiight  alwve  Sea,  722  feet. 


.MiiXTH. 


Trmpkratuhk. 


'MeanJM.au   }tn".    ,,_.      ^j.,,     Mthly  Mtlily 


Rain. 


Snow.    ' 


Max.  I  Mi 


Daily    Mnx 
HiiiiKf 


UaliKiMcan. 


li    s    i  S- 

il  <   I  a 

- 1 — 


January... 
Fi'bniarv 


26-5  [     04  ;  17  1      ."1I  11      18  0     Olid     ISO 


1  01        5    :  13-3  I  12  I 


,    27-2  j  10-2  I  17  0      un     111)     o-j  n      IS  7       117 

***'■'='' j    36-0  i  10  0  I  16  (I     520      100     02  0  '  27  0 

■ • ...I   50-5  j  .^"i  6  j  16  !t     72  II      16  0     .V.O  1  420 


April 

May 

.June 

.July 

August.. . 
September 
( )ct<)l:)t'r. 
Nnvt.mlj<.r. 
r)('cpnil)*'r. 


Year 


03-3  I  44  4     IH  I)  77  (1  :(4  ()      43  0  .Vf  ,s 

721  i  506     21-5  fUi  I)  .TOO     47  0  613 

83-3  ]  (-.2-4     200  Ofi  0  M  (I      12  (I  72  S 

73-8  I  .53-9     1!)  II  K4  I)  4:1  11     41  i<  Ikl  ,s 

70-3  :  41*-.'!  i  22  II  !lfl  0  M  i>     (il  0  ."lil  .'! 

.5H  I  :ifl  0  I  li)  1  8.')  0  250  j  .'•.8  0  ^  48  6 

MO  27  0  ill  II  .MIQ  12-0  '  47  0  '  32  0 


29-! 


15  6 


62  4     34-4 


14 


4:1  0     II  I)     IK)  0     22  7 


9 
15 
20 
13 
13 
0 
6 

'*  27  0 
2  50  10 
2  12       5 


1  60 
166 
:l  (i7 

2  (Hi 
4  Itt 
2  !« 
1   51 


13  4 
18  1 
26 


I 
13  i 

13  i 

3  • 


il 


11  2       6 
20  6  I  13 


180  I  96-0     180  ;114  0  |  43  4     28  07    116    ,  79  2  I  60 


h  I  < 


2     10 
0       3 


II    4 


8     27 


0 


0  I   n 

II 

II 


0 
II 
0 

0|  7 

0  ;   2 

0  '    L' 

0  '     L' 

0  II 

0  II 

1  Hi 


>1  J 


t°  5' ;  LoDKitiule, 


N. 

1 
Snow. 

1 
1 

1 

^  i 

in. 

3 

31  0 

10 

i|  II  II 

lo 

6  6 

4 

1  ft  «  1) 

4 

11  0 

3 

1  7  2i  0 

fl 

7  .<ii  « 

9 

9 

1 

2j4 

3 

8 

a 

3 

1'  3 

1 
6  .'<  '< 

" 

0  r 

3 
8 
4 

14 

It  » 

1 
6  2  4 

1 
ISl  0  0 

4I 

20-2  1  8 

1 
loj  ;  0 

51';  58-7  '26 

■           1 

94i4:n 

1 

MBTEOHOLOalCAt  TABLB8. 

Monthly  and  Annual  '''«"««  for  the  Ye..  1897,  Port  Hope.  On.  ado -Latitude,  N.  43-  »6' ;  Fx^ngitude. 

w.  ,(j    JO.     Height  above  Sea, feet. 


123 


Month. 


TKHHKKATtllUE. 


I  Mfaii 
Max. 


.luimary. 


h'nbruary . 
March. . .. 
April  ... 


.May 

.luriH 

.Inly 

.VllgUHt.  .  . 

Si-jjtfnilier 
()ct.)U.r. , . 
November, 


Year. 


.Mean 


I  Mean 


"'"•iiS;;^ 


Max. '  Min.  ^"'■y  """ly,^     i 


224 
203 


64  S     421 

rO  8  !  60-5 

787  B6-2  j  236 
62  4  i  22  4 
49  n  i  24  6 


74-8 

,7M 

j  690     300 
i  42ti  ■  29-2 
"™'"''»'' I  32-9  i  IICB 


200 
13  4 
H  3 


73  0     .10  0  43  0 

81  0  !  .TOO  450 

93  6  j  430  I  50  6 

820  I  410  41  0 

900  i  .11  0  I  59  0  I  BIS 

780  !  250  .53  0 

.■>8  0     16  0  42  0 

630     10  0  630 


7' :  Longitude. 


h  !  •*, 


0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

2 

0 

,. 

!     3 

3 

« 

0 

0 

II 

1 

« 

fl 

0 

0 

<) 

0 

0 

0 

0 

5 

II 

2 

10 

0 

0 

3 

(1 

1  1 

4 

0 

"■   I 



— 

« 

27 

1 

Hi 

Vloi«THl,v  and  Annual  Summaries  for  the  Year  ISi)7,  Point  De.s  .Monts,  Quebec- Latitude,  N.  49"  20      Longitude 

W.  67    22'.     Height  above  Sea,  feet.  ' 


Month. 

Tkmi-sratirk.                       1                Wisn,  Dirkitius  from 

FoRCK 

or 

Wind. 

Bain 

1 

1  Snow. 

1 

t 
O 

4 

0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
6 

a 

271 

7a.m 

2  |i.ln. 

9  |i.ni 

Mean 

Max. 

Min. 

1-5. 

SO 
16 

0 

0 
0 

w 
oi 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

1 
1 

0  ; 

.1. 

4 

aj  1  ji 

0        .1 

0        0 

37 
61 

ii  ■  3 

14       7 
1       6 

i 

S 

i 

d  i     S 
1    <     i 

•      .J 

?       S 

5  ,    < 

in. 
3    150 
0      9  0 
0    680 
5      20 

)  

B   

5   

i   

.1 

i   

i  330 

1 

2 
3 
10 

1 

"i 
9 

iJ 

23 

!    34 
;  IB  3 

[  24  n 

392 

66'U 
627 
61  3 

10  3 

15  H 

0  4 
il5 

7  8 
9  5 
21  0 
28  1 
41  4 
67  4 
04  0 
64  2 
48  3 
41  3 
28-4 
13  1 

,16  0 
■MO 
380 
45  0 
,•.8  0 
"7  0 
H5  0 
770 
05  0 
600 
450 
260 

■I.inuary 

Kcbriiary 

1  .16  0 
150 
50 
10  0 

;«  0 

50  0 
MO 
to  0 
35  0  ! 
250 
5  0  I 
30  i 

2 

1 

i 

in. 
1  60 
000 

0  00 
2-60  '' 
6-30 

3  40 

1  90 

4  60 
510     < 
ISM)     t 
1  11     f 
1  SO     2 

1  0 

0   0 

0  0 
5  0 
4   0 

2  0 
2   0 

1  0 

2  0 
D  0 
9  0 
0  0 

Mareh 

2!i  5     212 
.14  1     2«  7 

47  6  [  39  4 

6:M  i  54  9 

70-5  '  HI  4 

60  4  !  .52  4 
> 

48  7   :41  2 

484     406 
rO  1  28-1 
16  3  !  12  S 

5     47 

1       4     23      13  :    0 

.April 

4     46       0 

4  ;  52  1     1 

2     46  1    2 

1 
8     .19  i    0 

0       !l     24       4 
0  1  13  i  14       2 

2  1    0  :  21       3 
0  1    5  ,  41  ■     0 
0     ir>    ;f(>      1 
0     23     2(i  1  12 
0      K     38  !    9 
.1     i;t     15     t(i 
0       3     27  I  10 

3 
7 

' 
0 

4 

6 

8 

0 

0 

46   j 

1 
i 

May 

1 

■  Itiiii' 

■ 

■Inly  

AllffllBt     

U 

8 

19 

19 

22 

34^     , 
15       0 
8       2 
20  i    8  1 
29       2  ' 

1 

Sc'pi.'iiilK.r  . ,  ,||  42  2 
"'■t'llipr 1    35« 

N'livember .  . , 

26  7 
117 

1 

I'l-oenilier  .  . . 

j 

i| 

too 

1 

85 

1 

I  21  0;  u  1 

Year.  .  

31  0 

.10  4 

33' 1 

34  1 

86  0 

l6.0| 

381 

11 

6   106  3 

57 

1 

29  21    67 

1 
Il36  o' 

-1 

r  0 

1 

194 


MltTFOROLOOICAI,  TAnr,«8. 


>[0Nriir.v  (ind  Annual  HumnmrieH  for  the  Year  1«')7   P,.ir.f  r^.,-  vr       i.  ... 

Longitude   \V  ,;«    .,«  •^^•,i".'"'.^P"""":'  N"*  Hrun«w,ck-Utit,ud..  N.  45'  4'; 
'-'>"buuue,  >v.  t)b    JK.      Height  iilK)ve  .Sea,  30  feet. 


TBMfKKAri  UK, 


Month. 


January . 

February 
March  ... 
April .  . . , 
May 

.Func 

•luly 

Aut;u>t . . . 
.SepteuiJter. 

()ctl)UT.  , . , 

Novt'nibcr . 
Decern  b<-r  . 


7  a.m.  2  p.m.  !P  i,.,,,.  .\|,.rtn.i  Max.  '  Min. 


Eij    i 


\ViSli,   IllHUtTION  tHOJI 


Kkkck 

lit' 
Wind. 


I  18  0 1 2^7    a)-    ■j».\  11)0  no 

ai  1  j  27  0  j  22  11  j  23  S  ;«  0  3  0 

j  23  7  •  L'7fi  j  25H  |  26  7  4L'  II  70 

'  34  I  i  40!»     3«H  i  .37  1  la  0  250 

444     irr  .vs  0  ;<20 

49'6  I  50  4  fa  »  4()  0 


43  3  I  4I>  I) 
4S  7  '  340 

M  3     5!l  8 


8  I  14 
•iO  12 
12  I  S 
10  '  12 

«  I     8 


11 


54(i  :  55  8     (i4  0     48  0  !     i 


•W  8     IK)  2     Dfi-S  ,  572     («0     DO  0  ' 
51  u>     .V.i)  '  541  I  51  1      700 
44  4  ,515     4«  6  j  47  3  ;  65  0 


Year.... 


35  6 
22  1 


.37  ■: 


.38-4  I  35-3  !  ;«  1     52  0 
20  «  I  24  4  !  24  1  i  40  0 


42  0 
320 
HO 

50 


42  «  I  39  3  '  .3)t  7 


18 
11 
3     13 

1    in 

3  12 

4  11 

10  !  8  I 
6  5  I 

11  2 


«!  i  ^ 


I 

4 

-  I 


S 
17 
10 
5 
4 
7 
6 


4 

1 

r  2« 
0  9 
2     28 

0  I  20 

i 

1  ti 

0  I  22 


If)  I  10 
6 


31 
21 
27 
0 
4 

19  j  13 

20  I    5 


II 


0  III 
0  It 
0  Ijll 

0  i|ii 

0  '  II 

1 
0 

0 


Kain. 


20  I  IS  !    0 


700  I  ilO  ||142  I  88    117  I  78     20 


13 
10 

170 


8  24 

13  8 

4  17 

4  28 

126  'li»9 


III 
II 
II  I  II 
II  II 
II  I  II 

"I  ■ 

I  I  I 

I 
II     II 

•  I  '•  II 

It     II 


:i   in. 

1  ].-7 

0  28 
i  870 

3'6S 
I  9  60 

870 

2  70 

3  85  I  10 
I'ln  K 
0  .10       3 


Sxow. 


a 


4 

2 

8  I 
11 

1» 

t 
12  ! 

8 


in' III      5  75     10 
II  '  II      2  75       7 


in. 
21  5 

90 
19  6 

80 


8i|  2:  SI  0 


I 


0  0  0 

2|  3  0 

2|  9|  II 

014^  0 

0  s!  2 

I 

020  I 


7  0 
30 


II     U    311  31    100      C8  0 


-.11  o;i4 

.     '  3   » 

2  I  4j  2 
2     3   3 


22 


io:89 

I     I 


.MoNiHLv  and  Annual  Sumnjiiiies  for 


^^'■•^"'^■pffitS^'JS -'fir '^"'""*^'  ^' '°  ''■■ '---'" 


Month. 


.lanuary . . 

February . 

Murrli 

.\pril 

.May 

June 

.Inly 

Au(?iist 

J^ppti'inljt'r. 
( (ctolicr  .    . 

NoVt-IlllMT  . 

Ili^filiilwr  , 


-Mean  i  Mi'un 
Max.    Mm. 


.Mean  (  , 

Daily ',M™n.  Max.  (  Min. 
HaiiKiv  i 


I 

25  4  14  fi 
ai  2  12  3 
•■W5     21  « 

4!i  (1    :t:j  7 


.■ill  ( 

114  .•. 


1311 
4K  i) 


:|  7(i  »  (10-4 
!  74-0  j  58-2 
i  <i3  4  I  4!l(i 
I  5tM  j  40  0 
41  :i  \  2<l  ti 
:I3  .'■>     22  3 


ion  20  II     ,5;;-ii      111)        a 

I.'!  «  1!)  2     42  11      12  I)    '    I! 

Il!l  27  5  I   )7  i;       .)  „        ^ 

l.'i  !l  111) 

15  5  51  i; 

15  B  .-,i;  7 

Ifi  5  li8  7 

16-8  I  iili  1 

13S  •  Mr, 

10  I  4H  1 


W  I  :«:  ,  •/:  I  oi  j  St 


72  i;  1 1  II 

rii  I  2!)  II 

•-^l  II  121) 

111    II  1,S  II 

■•<2  I)  15  II 

.■^'J  I)  .'to  II 

71  II  211  II 


50-3 


11  7     ;j5  5     i;ii  0     i;;o 
"  ■■     27  !l  .  54  0       10 


3«-3     14  1  ;  43  3 


!»; 

!l  i     5 

I  7  I   II 

r    10  j  15 

H         li        17 

II  11    111 
l;     il    11 

5       5       4 

:'i      I      :\ 

1"     !»      1 

1 

3 


0  r  20 

2  ."i  li 

•J  I'  :  12 

0  111  211 

2  111  :  :ti 

2  li 


St' 

la 

■ 

a 
* 

a 

a. 

;« 

7 

II 

II 

28 

18    , 

1 

II 

I 


a  I  8 

1       4 


11  13  22 

42  .1  2 

23  12  II 

23  7  li; 
25 


I  M  III     III 

0  j  II  III  I  II 

0  Ml  III     III 

10  II  III,  111 


■J 

a 


0!I3  I  .3i;  12-8 
0-12  I  2!;  21-0  I  8 
-'71  i  7I;  12-5     3 


367 
2  24 

4  06 

,      i  i       ■      . 

18    1  11     II  I  II  I    3  81 

!•*    '  II    mi  II  I    3  06 

''     1"      17      II    III    11  1  I)  i)<| 

24      18  .  20       7      III    III    III      4  .SI) 


3  94    12 
11 

8 
7 
I'J 

14 


115  ;   5 


I 
i 
'  1 

1 

0 

o' 

i: 

.  0 


3ji. 
10  i 


0     4 


26  I  21  121       6 
•10     14  0      88  ;  8li     87     id)     82    275  i  10.3  i2;W    111 


"    III    Ml      1  .it  I  5     120     3 
II    I"!  II    31  26  02  1  70-8   27 


0  0 

0  1 

1  1 
3  0 
3;  1 

9'20 


0  II 

0|  II 
0|  II 

0!  II 

I 

oj  0 

V 

1|  1;'  :i 

0   2 
0   2 


II 


tl 


id;  N,  45'  4'; 


MBTKOROLUGICAL   TABLRS. 


12B 


MoMTULY  and  Annual  Sunamaries  for  the  Ypur  i  sot   d       i       .  m 

'or  the  Year  1897   Parrsboro'  Nova  «eotia     Utitud.,  N.  45"  23'  ;  Ix)nKitude, 
W.  b4    19.     Height  above  Sea.  40  feet. 


Hnow. 


a 


m. 

21  a 

9  0 
19S 
80 


8i|  2:  SI  II 

2 

i 

6 

I 

3. 


0  0|  0 

2   3   U 


70 
SO 


68  0 


I  0 
3 

0 

I 

214 
2    3 


9  II 

I 
14   U 

I 

20    I 


22' 


10:89  r, 

I    I 


.Faiiimry. . . 
K'linmry.. 
Mircli...    , 

A|.nl 

.Mny 

.hiiif  ...   . 

■Inly 

AnK'ii?.t,  ,  . . 

.^(■[.ti'llllHT. 

(I  |"Ut..  ,. 
Nftvi'inljiT  , 
III  (ember  . . 

V.-II-. 


Month. 


TXHPIHATUHS. 


"r  Slrl^^y"  Max.  i  .Mi„.   M'My  MM..V 


31-7 
379 
BO  9 
62-5 
«30 
74  2 
70  4 
62  « 
M'U 
42  G 
34  1 


00     227     4.'>0 


Kain. 


Mtlily'.Mtlily        i  ± 


I         I 


17  3  '  «2-3 


19  0 


iw  »  ,  4tf5  I  11  3  i  f)y« 


:«)'2     30  7  I  74B  I  l.H-6 

I 

40  4  I  22- 1  79  2     20  7 

44  1      18  It  75  8     31  0 

63  5     20  7  840     ■.{77 

51  !l      IH  5  79  2     ^7 

41(1      IH  (1  7^<  2  I  29  8 

;t;i  7     212  wo  I  IH  8 

27  7      14  9  .55  8  I    80 


HIO 

58  5 
44  8 
46  3 

41  5 

42  4 
49  2 
47-8 


Snow. 


17  !»     l(i  2     .52  8  ■    9  9     627 


I 


T 


21)  4 

U  (M) 

0 

28  5 

1  2  91 

8 

406 

:  2-76 

10 

51  .'. 

!  3-51 

17 

63-6 

'  5  32 

13 

63  9 

3-87 

10 

61  2 

1  4-21 

14 

6;t-3 

1-78 

12 

43  3 

0  53 

4 

35  1 

5  89 

16 

26  0 

1  72 

i 

9 

0  1 

7  0 


j 

'  13  0 

3 

!  10  3 

8 

12-9 

2  1 

1 

■■■■\ 

1 

....  ^ 

0        0 


^ 


Ixjiijjitude, 


MovriiLv  and  Annual  «"">-He;for  the  (,  ,,     Year  1897   Port  Hastings.  Nova  Scotia -Latitude.  N.  45'  39'; 
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.M.-NTHLV  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1897,  Quesneile,  British  Columbia-Latitude  N.  52'  59';  LonRitude, 

W.  1L'2''30'.     Height  above  Sea,  1,700  feet. 
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Monthly  and  Annual  Sumiuuries  for  the  Year  1897    no„;n„    m     .1         . -t,      . 
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2.S  2     It'  II     L'l  I)  71  II  .V2I 

I'.'.  7  ILS  II  L'i!  II  7."i  II  .\s  7 

'-I    I  'II  II       II  II  M  II  ili;  II 

-\   ■'  s.-i  II  :;.-,  II  .'HI  II  IKI  J 

;<ll  1'  111    II  -.'(I  11  II.-,  II  ,111    I 

-I  •-'  711  II  1   III  II  ii;i  II  lit  I 

■.'II  i!  .■,^  II  -22  II  sil  (I  I,;  .j 

L'll  ■_'  III  II  ^',1  II  i;i|  II  Ii  II 


111. 

((■mi 

0^00  i 

II  at 

0  IK) 

1  IKI 

1  «r  ' 

2  iij 
i  117 

II  IKI 

II  IKI  ! 
II  mi 

II  INI 


u 


<    rS      -3 


■5  ,  »  :  = 


5*  i  <:  I  H 


III. 


I  411 

!  !l  I) 

I  lu  .1 

0 

:i 

r,  'i 

.  i 

,.;(.  . 

II  :  Hill 
II      2 II 


i>  I    .|  1 

!        I 


2 
3  j 

i 
II  ! 


II  I 

I  i 


0 


17 II    22  1    24  il    '.I.SII .  lit .-,  liw  r,    ;ii  7,    r.  mi  1  17 


18 


1 

0       4 

0  3 

il 
1 

-  I     II 

4  I     U 
I 

1  0 

2(i      14 


140 


MKTEOROLOOICAI,  TABLES. 


MONTH,..  a,..l  A„nual  Summane^  fo.-  th.  Yea.  1807,  Uplands,  Ontario-U.itude,  N.  45'  48' ;  Ix,ngitude, 

W.  I'J   25.     Height  above  Sea, feet. 


•Tjimiury  . . 

Kcliruury., 

Mnrcli . . . . 

April 

.May 

•hiiie  ,    . . 

.Filly  

Aiiuii-i . 
.•Seiitt'liilKT, 
•  )itiil«'r  . 

\il\t'lllUT   , 

I  h'ci'iiibt^r  , 


Year 


.MllNTll. 


'I'KMI'KIIATIIIIC 


I  Mem.  iMeaii    "««" 

'  Max.    Min.    '*»'''' 
!  Kange 


23  7 
2T'7 
35  7 
30  8 


4-7 
5  5 
13-6 
25  9 
i  51I-8  370 
1:  69«  42  7  2(iil 
I  82  0  ,5(i  S  25  2 
j:  71  :!     47  2     24  1 


Max.tMin.  IM'hly'Mthly 
Kanxf  Mean. 


19  0  4!»0  27  4  ,  76  4  |  142 

22-2  39-3  27  0  [  66  3  I  l(i  0 

22  1  630  24  0  77  0  ;  24  7 

24  !)  71(1  4  li  ()70  j  38-3 

22  »  74  0  i  25-5  486  '  48  4 


81  0  j  27  5     63  5  I  6ti-2 
I 
69  4 


Rain. 


s    '  £■ 

<    ,5 


in. 
3-38 


Snow. 


95  8  !  48  6     47  2 

«2  0  I  29  5     ,-.2  5  69-3 

88  tl  m  5     (!9  1  55  8 

r,T:\     X.  :!     L'2  (I     77  II  18  0     59  1)  •■  46  3 

;fli  1      20  -i      15  ;      ,ViS  1     3'2     .52l>  '  282 

27-8       8  9      18  !)      I7ii  |  ].»-3  I  k6  9  '  184 


51  (I     28  .",     J2  7     95  ,s     27   I  '|23  2  '■■  39  " 


100  ! 
2'Oti 
507 
4  18 
3-36  I  U 
5-06     12 
J«»  '.  14 


20-6 
380 
39  3 

3-7 


I  £ 

■  a 


1  47 
'  5  IS 

2  15 
2  16 


;i9  (15    108 


0-5 

9  0 

336 


144  5 


0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  ; 

0 

»! 

0 

n  ; 

0 

ol 

0      IH) 


.hiiiiiary..  . 
Kcliriiary  .. 

March 

.•mil 

May 

.lime 

.Iiil> 

,\il^niMt.  .  .  . 
Si'|iti'liil)pp.. 
IliloUu- 

NnVfllllKT   . 

I  In-,  iiibtT    . 

Voar  . , 


MiiM  III 


^'  ""'  """"'  "' '""'"^  'wIls^'^O^  'li'-'ll^T'  f*-'-'',^;'"-'-     '-titude,  N.  50    14';   ,.on«i„.il.. 

w.  iia    10.      Height  above  Hea,  l,24fi  feet. 


.';uiii;uy 
Fi'linmry. 
Mairh. 
Al.iil 
M.iy   .,, 

•lull.' 

•  Iiilv 

Alll!ll«t 

St'|ileinl»»'r 
Niiviiiiln  r 

II.'IVImIh'I 


Mom  II. 


I| 


TK.MI'KI(.\TrHK. 


Kain,  Snow. 


M™..   M.-ai,  ,^,|™"  M.iil,  Mil,!,.        ,;         ./         ^ 

Max.     .Mm,    ,',  ■     ■  ""■    I!  .i,,.,   \l,.,.>,'         =         i-         S 


.1   2     47,x.29   1  Mil  II  ;«  (I  ,■,(;„  ,;2  5  |W      |:t 

77  1  i   18  9,282  94  II  |i|  II  .-,1(1  i;;)  I,  •>  -Jl      i:i 

81  2  I  48  9  I  ;t2  ;t  91111  ;t8(i  5f.11  w,  3  1  7.1      , 

37  9     8.11  7)111  27  11  49  0  .54  4  0  81  I    3i 

29  9     ;il    1  71,  II  19  0  .57  II  (-.   I  II  :i2  !    3 

18  II     23  2  6<i  0  j    0  II  5«  0  2;i  li  11  10  |     11 

18  1      2ii  :i  (150  40  ■  (in  0  '  31  II  II  IK)  I    0 


I  710 

'  111  II 

41  2 

S47 


■  „  '  ,      I    I    !  I!  i  li — r 

"  '     in.  in. 

•"'  "      '•■'  "      15  1      4:'  II     17  11     con     2:1  2      II  iHi  (I  ;i  0       4 

■''"'■'      I'"*  1      I'  "     45  "       3  11      12  II     2li  9      II  (Ni  II       12  5       II 


18  ft  !    fl 

..    .  '    6 


e    ~ 


h  I  •< 


■  l.iii'i.-iry.. , 
■■'■■Itniary 
M^.ivli.   .. 
\|'iil 

.liiiir.,       . 
.I.ilv,. 
\'lk'llst  . 
■'^  |'triiil».|, 
II.I..U.1- 
N'MJiiImt 
I  '  .  i-iiiIkt 

N'i'i.i-    . 


MKTEOBOLOdlCAI,   TABLES. 

Mnvnav  an.l  ^"-al  Summ.nes  for  the  Year  1897^  Reclamation  Par,,,  West  Kooteuay,  British  Colu.nhia- 
J^ttude,  N.  49    20  ;  Longitude,  W.  117'  00'.     Height  aUve  Sea, 1  feet. 
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.I.iiumry.. 
Kiliiiiary 
Miirc'li ... 


\t 


AfdXTM. 


Trmujhatirk. 


Mi-ai,  Nt,,,„   ^l".'"'    „       I  ,,. 
Mhx.    Mi,,,     '"'y  ;  Max.    Ml, 


Mthl.v 
Kangt' 


Mthly 
.Mpftii. 


;;  af-S  j  20li  i;i-2  4«0  '     20 

I    38!(  I  21-3  .  17(i  to  0  .so 

M(>  i  22  2  It!  4  4!l  0  111  ,) 

,  lil  8  :  :W!I  22!t  77-0  2i)  0 


.     ".">-9     50-4     2.-.  n 

I  73-5  ;  MS     10  7 

76-2  i  55  3     ir  '/ 


May 

,I,IIIC 

,liih 

■^"»'""'' 82-1     .54  0     28  1 

.'^i'|iti-,i,lM'r 

i),-i,.i».i- 

Ni  iVf-i,iiH*r 

I  Irl'i  ,iili,.r 


:«>  0  ;  .V)  0 

82  0  430 

88  0  4110 

111  0  44(1 

71!  0  34  0 


«!  0  ;  41  3  21  7 

550  ,  33  4  22  2  ii.5  «  2ri  0 

42-7  i  21!  3  1(1 4  ;<:>{)  in  0 

321      188  13-3  14  0  2  0 


I  500 

i  ••■''0  1 

\  311-0 

,  48  () 

I  65-0  j 

I  39(1 

i  30  0 
47  0 

1 42  0 ; 

400  I 
450  j 
4(>  0  I  25 


272 
30  1 
30-4 
Ma 
Ii3'2  I 
03 -7 
(!.-.  2 
()«  0 
55  2 
44  5 
34 -ft  i 
■4 


Rain. 


lilT     i»ro       2  0  :  !«  n     4(!-4 


:  O 


111. 
0  11 
0  (M 

0  41 

0  3(1 
I  0(17 
j  2-88  '  12 
j  2  22  13 
I  0  42       2 

1  (11      12 

1  51  i    8 

2  !I2  I     li 
1-40  {    li 

14'68  i  60 


Snow. 


III.  I 

20-5  !» 

lli-6  :    8 

1(!  5  13 


21  2 
21  0 


967 


i 

1 

? 

< 

1 

1     0 

0 

" 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

4U 


34     3<> 


Monthly  and  Annual  S,n.m.ari..s  for  the  Yoai-  1897,  Windsor,  ( )nUrio-Utit«.le,  N.  42'  lO' ;  Longitude  W 

83'  2'.      Heigiit  alwvo  Sea,  (',04  fept.  ' 


'  ilnl.icy..    .  . 

I'tiiuiiry 

M.iv!, 

\|'iil 

.1>I,M'. 

.I.ilv, 

>M'"-llll«'l. 
ll,|,,l».,- 
.Ni'ii'iiiU.,- 
I'''i'i,il»'r 

Vnur 


Month 


II 





— 

i 

Trmi'krati'RK. 

1     Rain. 

Snow. 

a 

1 

t; 

Mcini 
1  \* 

I       .     i., .  „ 

Mthlj 
Hang, 

•Mtlily 
.Mi'iiii. 

1 1 

S 
< 

1 

I' 

!             ! 
1 

ill. 

ill. 

1 

.    ■'  27  r.  '  14  0  :  13  .-.     fil!  ,■>      14  0 

705 

20  7 

0  8f,  ^     5    I  13  0  1  13 

1 

:«!  (1        3  8 

32  8 
44  2 
65  8 

j 
331! 
45  3 

0  38 
2  83 
259 

2  J     !)•«  i  10 
11         7!l       8 

.      :  411 

2110      15  1   '  ,-,8  2      14  0 
S«  ;      17-2  '■  7(1  1)     2(1  2 

1 

.  .    ! 

53  tl 

12  < 

20       3 

j.... 

■  ■; 

;r  ;: 

45  li  '  111  4     80  8  :  ill!  (i 
.■>4  1      20  (1     !),'  8      11  (1 

44  2 

4!t  S 

653 
(!4  4 

4  Its 
3-66 

16  j 

12  ! 

' 

74  7 

'!  h;»  0 
i|  7tl'« 

tk",  3      18  (i  ;  !H1  (.     Ml 
57  4  1  19  4  ■  STi  7     48  5 

30  li 
372 

74  0 

3  17 

10 
12 

67  1  I    3  36 

• 1 

/  75  0  ^  53  <l  :  21  4  i  017     3i.  8 

65  0  1  04  3      1  11 

3 

..  ..  :      1 

1 

(14  !l 

!            1 
15  7      10  2     ,S(i  2     3(i  2     50-0     56  3       1  fl5 

. .  .i 

45  !l 

32  3  ,  13  (1     ,W  0     IS  3     407 

39  1       5  34 

17  ll     •       1     4 

j 

,1 

3;t  !t  '  22  2  :  11  7  !  .V.'  2       »  1      62  1 

28  1       1  27       9 

SO  111    111! 

92 

1» 

— 

1 

•■••!■■  ■ 

IHIO     14  0  jiioo 

429 

61 

!  ' 

' 

' 

1' 

;       ! 
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MBTEOROLOGICAI,   TABLES. 


.Monthly  iiiui  Amiii.il  Sii 


MiimiiarioH  for  iho  Yriir  IX'IT    \\.'i,;.     ■  i     ,\   .     ■ 


I"B*- 


.Month. 


'l'K\ir'i:ii,\TniK 


.M.iin   .\l,.,„i   i\'™» 
•Max.    .Min.   ,,"■■"'}' 


I! 


I 


'    2;|-«  I    S(i 

Ki'liriiiiiv ,,,.    .   I 

'-'«   t   I     H  S 

""■■•"' :  :3S4il5-2 

^^•"■'' -im...  Nsn 

Mny 

!«  2       10    I 

•hnw  ..,    , 

i:i  .•<     -Hi  I) 

•""^ ^|«2-...ill|.,3 

''"''"'" '   7IsU,n     ,„M 

.S.|itrllll»i-.    .. 

701    '   411  (P       L>l    I 

OctiiU'l- ,.        I 

5<l  !)     ;«(■,',     17  I 

.N'oViailllci- I      „o    .,         . 

':  ;WL' ,  •_•(>  a    11  1) 

'"■'■ '" '2S..      Ui,      U!l 

^■'■'"- mT'         ' 


1  IRangflMeBii,       ° 


l."i  2 
I7li 
lH-2 

21  1    ri  0 

I 

22-8  !  fflo 
27  8  ■  SH  r, 


l.t  0     •.•80     «<»•() 

■WO    2110    (iio 

•"Kl  !">     21)  0  ?(!  5 
HO'  «0  0 

32  0  ijoo  I  as 

•'WO  .',5  5  I  50!) 

!N1(I  I  .-,(10   '  4(1  0  i  71  g 

**-'  ■"'  {  tl  0  41   -I  i  (11 -4 

■'<7  'I  I  3(10  ,570  I  .-,»  5 

7.">  II  '  •_'il-0  I  4(1  0  4S  U 


H.MN. 

Snow. 

1 

i  i  s. 

ill. 

ill. 

K'  2   I     111!)   I      (1   I     lj).;| 

17  ti  jj  075  I    3  |:  24-0 

24-3  l|  1-45  i    4  I)  21-0 


•Mi  n  '     HO 
■<."i  0  :  16-6 


'  I  32  4  '   l'J-2     :w  0     200 


4N  0      ;i'.'  2 
60  5     21  4 


;«'  3  I  3  83  ;  10 
4  28  12 
3-85  i  8 
I!  36 
3  55 
I  •(« 
3-84 
3(17 


13 

8 

3  ! 
10 


0  5 


2-32  j     3 


1220      (L'd     :m74i87 


15  3 
30  0 


IIOl 


0 


II 


I 


0     11 


i      "l      • 

\  0  \  ■> 
0,;, 
0  I  :i 
0  I     !l 

o|    i; 

0  !   (I 

o'    : 

0  I     (I 

0  j   0 

Tl7 


M"VTr>l,^  ..i,,,!  Amu,,.,l  S,„„i„a,i,.s  (■,„■. |„.V.,.,,   I  s.,7    u-   n      i,,         ■        , 


Movi 


'I'kmi'khati  UK. 


Mfttiil  .M,.Hi,  •;*''•.';"[ ., 

M»v.    .Mill.   ,""il.v,  -Mil' 

I  kiini,'.-. 


Mill 


Mililv  .Mtlilv 

li.OlK.'   Mr.lM. 


llAIN. 


.S.vow. 


•Iiinniiry 

Krliviiiiry [   ,. . 

.MmivI,  . 

April 

.Muy 

•Iiiri" 

•liilv 

\llKil»l^. 

Si'i.li'hilu.r'. . 

Ili'l.il.  ,. 

.\il\i-liil.(C.  ,    . 

Di^C'lnLc.       . 

y-M. 


2!l  4 
31  1 
HI  7 
■•4  1 
III  II 
7.1  I 
x:i  :\ 

J  rati : 

'  73  2 

111  3 
II  (I 
••II   2 

.-.4  il 


I.".  ^ 

1(1  3 

L'."i  II 

111  (1 

13  r 
■•1  I 
111  I 
06-7 
|H  ;i 

■.Hi   (i 

14  0  ' 


13  (i    r,:,  u    III  II    li-,  II    .J 

II    N        II    II 


l.'i  7 

111-.-, 


2  (1  (I  811 

"<  0  23  7  '    1  ;||| 

'■'  "       'I  II      Hi  II  .-ij  s  •_■  1  ( 

<i"     21(1     .V,  (1  ,4:1  ....-„, 

211  2  j  73-0  j  20  2     52  K  53  !i  :i  7(1 

22  2     S3  (1      111  (I     411  II  ,y  ._,  ._,  .., 

1^  II    mi  II    .-.7  II    :i!i  II  7:1  ,s  7  III 


111  n  j  K«  0  I  4fi  0  i    14  0  115  7 

21  II  IHI  (I  -JH  5  (11   5  (1(1  7 

217  S|    .-,  ;;|    5  |i;|   II  m   ,| 

'■"'  '■'  liii  II  II  II  111  II  :;;)  li 

17  2  51  11  17  (I  li.s  I,  oy  1; 


3  j 

4  ' 
8 

10 
14 


-■'  17 
(I  II 
I  Id 
I  .Ml 


la  i 


17-5 
tl  0 

S  0 
3  5 


5(1 

.'II  II 


•s    I     (I 


I 


II 


I 


(I 


II       II 
2        1 


I 


(I       (I 

0  I  0 ! 


II  i 


X<  !l   I    III  II 


II    113  0      15  4     31 


Mil 


0     31 


0  II 

"i  0 

Id  II 

1  II 
I  (I 


0  !  32 


METEOROLOUICAL   TAIILES. 


';   liOiijfitude, 


11    0       0 


0 


0 

n  '  (, 

0        1 

0  !  ■: 

0  1  :i 

I 

0  ;  :i 

0  I  !l 

oi  ,; 

0  ^  IJ 


M..Nr.n,v  an,l  Annual  Sun.n.anes  for  tl.,.  Year  18i)7,  West  Point  of  A 
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_  ■"■'-■     Jlt'i<,'ht  hImivi!  hea, feet. 


\lnvlH. 


.liiimary  ... 
F'lu'iary... , 
.\l:n,ii.     ... 

\|'i'l 

Mav 

iiirii- . . 

•iMi.V 

llct.il»T    .... 
\.iV,l.,I..T.. 

I'....,„i.,.r... 
\.iir 


TK.Mi'KH.MXKK. 


7  a.m. 


94 
«  0 
IB  1 
296 
394 
49-3 
59  n 
M] 
47  3 
:«  3 
L>H  I 
1-1! 


2  ip.iii.i»  p.m. 


Mean.  . Mux.    Min. 


13  5 
15!» 
21-9 
34-7 
45- 1 
56-2  I 
OTrH  I 
BOO  I 
MT  ' 
41  7 
29  4 
19-3 


:«-4  '  378 


2M  K      •_'.■<!  I 
IH-9  i  18  7 


•MR 


12  2  i  118 
12-9  '  12  7     •jtP  0 
19-0  I  III  :i     -Ml, 

31  8  i  320  44  0 

40-3  j  41  3  59  0 

188  j  .VI.',  (Ill  0      4(1(1 

.W  5     BO  .-,  7.j.(i     4H(| 

55-7     ."17  I  71  (I     in  n 

•8-7     481)  58  0  j  :«'  t) 

39  5     .SI  17  i  53  0  I  :iO  0 


to  (I 

aii  0 


38  1     74  0 


II  II 
4  0 


77    118    143    no    lis     liu  lij,;,  1.^,5 


■OIlKitlMlc, 


\l. 


E     i 


0 

II 

1 

11 

0 
0 

(1 

L- 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

II 

(( 

0 

(1 
n 

. 

fl ; 

0 

III 
1 

1 

(1 

(1 
(1 

1 

22  i 

.» 

>vn,M  ami  Annual  Summaries  for  iho   Year   l.-r^  U'liit,.   lleu.i,   Xova  Sontia  -  Utilu,,,,  M    45 

«  .  Ill    8.      M<.|«lil  alidvo  Sea,  'JO  foci. 


i.onf,'itU(lp, 


\loMM. 


TKMI'KIIAri  llli. 


Wi.Mi,  l)i(iK(-nci.\  rii 


7  11.111.  2  pm.  9  I 


MiMM    .\Ih\.     .\1,i 


A    y. 


.1 

li  I.IM-. 

22  7 

2li  ."i 

2.-.  1 

r. 

1.!     \.'\\, 

:,*(i  11 

■-*."•  II 

Jl  11 

\ 

.i^l. 

•Jii  -2 
x\  (; 

-II  11 

.'111   8 

33  11 

w 

II   t 

4i;  >i 

II  II 

.(., 

If 

18  .-, 

.-..■t  7 

IS  L' 

.!■, 

V 

.Ml  li 

(i:i  (1 

57  "' 

\ 

-t      , 

li'l  -J 

ii,"(  '. 

i;i  11 

■"  1 

irinl..,.. 

5.-,  1   1 
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Ombrvki.  Bi-Hourly  Temperature  at  Ue«ina,  N 
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METKOROLOOICAL   TAflLKS. 

Odskuvki.  Bi  Hourly  Te„.perature  at  Regiua,  North-west  Territories-November   1897. 
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METEOROLOOtCAL  TABLES. 

0B8BRVED  Bi-Hourly  Temperature  at  Kingston-January,  1897. 
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Observed  Bi  Hourly  Temperature  at,  Kingston-March,  1897. 
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Observkd  Bi-Hourly  Temperature  at  Kingston- April,  1S97. 
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OuaERVED  Bi-Hourly  Temperature  ,it  Kingsto.i-.Iuly,  1897. 
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METEOROLOGICAL    TABLEf. 

Obskrvku  m-Hourly  Temperature  at  Quebec-July,  1S97. 
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30  0 

38  0 

30  0 

301 

30  1 

32  45 

470 

4B  1 

47  1 

46  0 

43  B 

40  0 

30  0 

40  0 

40  1 

30  0 

40  0 

30  0 

41-76 

40  1 

47  4 

4B'(I 

4B  0 

43-2 

42  1 

4111 

1 

40!: 

42  1 

41  7 

420 

43  8 

42  00 

44  li 

43  0 

43  0 

41  0 

40  4 

30  1 

;i8  ■,■ 

38  1 

37-7 

35-3 

;i4-2 

330 

41  71 

32  0 

32  1 

28  0 

28' 1 

2B  3 

25  B 

23  7 

23  0 

22  0 

20-8 

10  8 

201 

27-74 

280 

29-8 

2!l  0 

28-2 

27  0 

25  0 

24  3 

247 

25  0 

25-2 

251 

25-2 

23-34 

28  1 

28  0 

27  0 

2B  1 

25-8 

25  6 

257 

25  9 

2B  0 

2B  0 

2eo 

270 

25  72 

31  2 

31  0 

31  7 

31  0 

20  1 

28  B 

27  1 

2B1 

278 

28-8 

28-9 

28-9 

28  32 

;«)  3 

»i  3 

3(i0 

3«  2 

3C  2 

3B  6 

3B0 

3«  0 

30  0 

34  0 

33  8 

33  2 

32  49 

(4  0 

33  2 

32  7 

32  3 

32  0 

31  7 

31-2 

31  0 

30  7 

20  9 

28-8 

287 

31-82 

20  0 

20  0 

28  0 

25  0 

23  1 

22-2 

20  0 

180 

18  0 

17  0 

14  0 

13  7 

24-72 

11  0 

12  2 

13  0 

13  0 

11-8 

10  B 

10  0 

0  1 

80 

84 

9  8 

10  0 

9  51 

IB  8 

18  fi 

10  7 

20  1 

10  0 

18  B 

IB  2 

IB -8 

1B7 

IBO 

16  1 

15-8 

13-41 

21-2 

21  8 

22  1 

22  0 

21  II 

10-7 

18-7 

17  B 

17  0 

IB  0 

16  2 

16  0 

16-93 

21 11 

210 

218 

22  1 

22  3 

22  « 

22  8 

22-7 

23  1 

23  0 

24  1 

24  0 

18-60 

36  I 

358 

36-8 

35-2 

35  0 

34  8 

34  7 

348 

34  0 

35  0 

351 

36  6 

3347 

40  0 

40  0 

40  2 

40  3 

40-8 

41  2 

41  0 

41-4 

40  5 

40  B 

30  9 

370 

38-77 

101 

17  7 

IB  0 

110 

13  II 

12  8 

12  1 

12  1 

11  0 

8  3 

50 

2-3 

19-85 

BO 

7  1 

8  0 

0  (1 

8  8 

0  3 

10  0 

10  0 

100 

10  0 

11  0 

110 

3  6B 

20  0 

30  0 

:<o  0 

30  0 

30  0 

304 

31  0 

300 

30  1 

306 

31  0 

31  4 

26  28 

34  2 

33-8 

34  0 

,TI  4 

32  B 

31  4 

30  3 

300 

300 

201 

£8  0 

278 

31  30 

;t(i  (1 

32  0 

32  8 

33  (1 

33  0 

31- B 

28  0 

2B  1 

25  1 

24-5 

2;V8 

23  1 

20  ;« 

103 

10  1 

18  8 

17  II 

15  II 

14  0 

12  8 

12  3 

120 

13  0 

12  0 

12  0 

18  45 

4  1 

28 

2  1 

IS 

0  8 

OB 

-  10 

0  0 

OB 

0  0 

0  0 

0  2 

2  60 

8  0 

.     0  4 

10  7 

11  2 

1211 

107 

8  II 

7  8 

7  8 

00 

14  B 

14  0 

4  59 

111  1 

10-2 

18  .^ 

17  1 

111  0 

150 

13B 

12  0 

13  2 

12  7 

12  1 

10  8 

IB  80 

17  0 

17  1 

i7;i   ^ 

17  2 

IB  7     ! 

IB  0 

IB-' 

IB  3 

IB  4 

IB  B 

IB  3 

IB  1 

14  ;« 

10  7 

21  0 

2(1  1 

20  11 

.'0-2 

211 

203 

100 

10  0 

10  1 

100 

10  2 

17  .51 

W  1 

22  0, 

21  2 

10  0 

18-3 

17  0 

17  8 

17-2    1 

17  B 

IB  II 

14  1 

15  B 

18  77 

21  5 

22  0 

23  0    I 

22  0 

21  B 

18  8 

15  7 

13  II 

U  8 

10  7 

0  0 

no 

14  54 

2B8 

2«  2 

2(10    j 

2B(i    1 

25  0 

22  1 

20  3 

18-4 

18  8 

170 

15-9 

lfi'8 

17  20 

2B  20 

2t>6<l 

2H-40  1 

25-08 

i 

26  11  1 

24  31 

23  30 

2*1 '  <M) 

22  SO 

22  42 

22' 17 

21  04 

23  ()5 

yt 


Ml  i' 


184 


# 

!'■' 


I 


DiY. 


3... 

4.    . 

6... 

6..., 

7.... 

8... 

9.... 

10... 

11.    .. 

12. . . . 

13... 

W 

16.   ... 
16...   . 

17 

18.    ... 

19 

20 

21 


34. 
25. 
26. 
27.. 


Mesni!. 


1  a.Di. 


150 
17  0 
2»  0 
21  2 
20  0 

33  2 

34  !) 
34  U 
20  ] 
2M-I 

17  1 

18  0 
6  0 

20  2 
29  0 
2!)  9 

32  3 

32  9 

25  0 

22  9 

;w  3 

280 

23  3 
1«  7 
31  0 

6  1 

4  4 

11-2 


2  a.ui. 


ll>  9 
17-8 
28-9 
22  2 
22  3 

33  8 

34  5 
338 
30  0 
27  2 
10  9 
18-8 

6  9 
20  9 
28  fi 
280 
31  8 
31  2 
24  2 
21  (i 
37  6 
27  (i 
24  0 
19-7 
31  0 
4  0 
3-8 
11-1 


3  a.  1,1. 


23-8 


23  5U 


17  0 

19  9 
287 
21-9 

20  9 

33  2 

34  3 
33  4 
■M  2 
23  0 
15  9 
18-8 

08 
278 
28  3 
27  1 
32  0 

31-9 

23  3 

20  3 

37  0 

20  9 

24  3 

19  5 
31  0 

3  0 

4  9 
113     I 

23  31 


MUTEOIiUl.CKilC.M,   TAIILKH. 

Te.«,.kh.vtuu,.:  at  To.-ouK,  Olxscvatory  for  each  Hour,  from  Self-Registering 


Houii  K.vni.Nii 


4  ft.m. 


ir  4 

211 
27-9 
21  0 
23  2 
33-8 
35  1 
331 
30-3 
22  2 
150 
181 
57 
28  2 
273 

20  M 
32  0 
31  9 

21  0 
19 '.I 
35  2 

25  9 

26  (I 
20  0 
30  9 

2  8 

4-8 

11  1 

23  18 


19  3 
217 
27-8 
20  0 
23  (I 
Xi  9 
;!5  2 
3.3  0 
30  2 
20  1 
13  2 
147 
47 
28- 1 
27  2 
24  8 
33  2 
31  3 

23  0 

20H 

x>  r, 

24  9 
20  3 
20  0 
30  9 

2  2 

4  1 

U  0 

22  88 


0  a.m. 


21  4 
21  0 
27-9 
177 
25  9 
;«  7 
34  9 
32  8 
30- 1 
10  8 
12  3 
14  1 
5  0 
28  0 
27  2 
22  3 

34  U 
31  2 
22  (I 
20  N 

35  2 
24  0 
27  3 
19  0 
310 

17 

3  1 

109 


7  II.  III. 


22  59 


21  9 
20  2 
27  4 
16  1 
20  7 
3;t  8 

31  9 

32  3 
30-2 
14  8 
II  8 
16-8 

4  1 
2i)  2 
27  1 

21  0 
34  9 
31  2 
21- 0- 

22  I) 
35-0 

23  0 
28H 
18  3 
27  0 

12 

3  4 

10-2 

22  32 


8  (I.  III. 


9  ".111.    10  a.in.   11  a.in.   Noo„ 


21-0 
20  1 
27  9 
16  7 
2fl'4 
34  0 
35-4 
32-4 
31  3 
13  6 
11  1 
18  8 
0-2 
30  0 
28-3 
26  2 
3,'j-8 
31  2 

21  2 
28  5 
30  2 

22  0 
2.S-4 
18  0 
20  0 

3  2 

4  8 
10  1 

22  99 


20  9 
22-8 
288 
18  2 
31'2 
34  2 
aV7 
32  3 
31  3 
14  1 
12-8 
19  2 
10  0 
31  0 
29  2 
27  0 
39  0 
31  3 
24  2 
2!) -9 
37-4 
21  0 
28-0 

19  0 

20  1 
0  1 
7  9 

10  9 

24  at  1 


21  7 
25  0 
29  8 
20-8 

32  9 
31  9 

30  2 

33  0 

31  8 
10  1 
15  2 
19  9 
14  4 
31  0 

30  2 

31  1 
40  3 

32  2 

20  1 
307 
37  9 

21  9 
2<)-8 

19  2 

20  4 
9  0 
9  9 

12  8 


25  7« 


24  1 

27  9 
30  0 
21  8 

;«  2 

35  1 
37  0 
33  8 
327 
107 
18  3 
18  0 
10  9 
34  2 
310 
310 
41  2 
31  2  1 
20  9 
31  2 
.•18  7 
23  I 
29-8 
200 
20  1 

12  1 
11  9 

13  1 

20  79 


2(i  2 
292 
30  8 
227 
34- 1 
363 
36  7 
33  7 
32-9 
10  H 
18  L> 
16  4 
20  2 
37  0 
^1-8 
33' 4 
130 
liTi  0 
2h  0 
31  9 
39  1 
24  !) 
30  0 
207 
27  0 
14  1 
13  « 
13  2 

27  CO 


um  Self-Registering 


,„     ,  .  MBTBOPOLOQICAL   •,.J,LK8. 


185 


11  a.in. 

Nuoii 

• 

o 

24  1 

2(i  2 

27  9 

292 

30  0 

30  8 

21  8 

227 

33  2 

34! 

35  1 

361) 

37  0 

36  7 

33  8 

337 

32  7 

32-9 

167         168 

18  3         18  2 

18  0         16  4 

16  9         20  1! 

342         370 

310         ^18 

31'0         334 

412         430 

31  2    1     M  « 

■MO         28  0 

31-2 

31  9 

387 

39  1 

29-8 

30  0 

20  0 

207 

-'«  1         27  0 

12  1 

14  I 

11  9 

136 

13  1 

13  2 



26  79 

27 -et; 

1.'7  9 

i;9  9 
:ii  0 
•s.t  0 
■M  8 

:i5'2 

3(i-8 

:«  8 
:i2  « 

17-4 

17  8 

iri2 
I'll) 

37  8 
31-2 
■M  7 
12  2 

.T,  7 
2:1  1 

;«  2 
:«  II 
27  :! 
:iii  II 
L'2  0 


2  p.i 


28  a 
30-9 
31  0 
23  0 
ai  0 
34  2 
37  0 
34  0 
32  9 
177 
17  8 
15  (i 
21  8 
37  8 
31  1 
3S  0 
41  0 
3(i  4 

31  0 

32  3 
38  •« 
27  4 
29  9 
23  2 


L'l  0 

22  5 

I'l  0 

15  1 

ir>o 

15  1 

1.0 

14  0 



2S()8 

28  20 

UouK  Ending 


'■'"■'"■   '   "■■"■•   I   "■'••"•       " •   i   7r I  8,.. 


28  0 
31  1 

29  7 
24  0 

3r'0 
•■«  9 
37  0 

32  1 
32  4 
18  0 
18  1 
1«  2 
22  0 
373 
307 
34  3 
39  3 
3li  1 
31  1) 
30  !» 
30  0 
25  0 
29  8 
2,3  9 
21  It 
15  3 
157 
13  8 

27-84 


207 
31-8 
29  0 
22  9 
35  0 
34  0 
3fi  7 

31  2 

32  3 
180 
19  0 
158 
21  4 
367 
30  1 
35  8 
39  8 
34  8 
31-9 
31-4 
34  2 
25  5 
29  2 
25  0 
19  0 
15  2 

15  8 
12  4 

27  52 


24  9 
31  1 
27  7 
21  4 
31  8 
34  2 

30  1 

31  2    ! 

32  0 

170 

19  2 

14  0 
221 
34  4 
30  1 
34  !) 
38-9 
33  0 

31  1 

32  0 

32  0 

25-9 
30  0 
24  3 
16  2 
15  0 
147 
10  1 


26  73 


23  I 
31  0 
20  2 
18  9 
34  3 
34  C 

30  0 
29  0 

31  6 
IB  9 
20  0 
13-8 
22  6 

33  0 

29-9 

3(1  0 

37-8 

31  3 
2!) -9 

32  0 
30!) 
26  3 
28  2 
24  1; 

13  9 

14  I 
13  4 
80 

25  89  j 


209 
2il-5 
25  0 
170 

34  9 
:n  7 

35  9 
2<.I3 
31  1 
16-8 
201 
13-3 
22  9 
32  1 

29  3 
32  II 
37  0 

30  0 

28-9 

32  1 

29  8 

2R  1 
27  0 
25  I 
12  2 
12-9 
12  5 

6  5 

r.  23 


1911 
29  0 
21-8 
17-8 
34  9 
34  1 

:«5 

297 
31  0 
17  0 
197 
120 
230 
31  2 
29  1 
31  5 
;t8  3 
29  0 
28  0 
32  7 
211  2 
25  I 
25  0 
27-0 
113 
12-9 
120 
50 

24-81 


'Jl'i'i.         IO1..111.        11  ,,.„,.     Midiiiglit 


7  1 
29-2 
2;)  9 
19  5 
347 
34  0 
Ml 
28  9 
30  II 
17  1 
18-5 
10-4 
23  9 
30  2 
29  0 
32  2 
39  li 
28-8 
27-0 

3;i  2 

211  0 
23  4 
23  2 
27  2 
10  8 


10  0 
2!)-0 
23  1 
21  2 
•<4  0 
34  8 
350 
27-0 
307 
17  3 
19  7 
9  0 
24  0 
29-8 
29  3 
32  0 
37-8 
27  5 
2(i  1 
WO 
28-9 
22-7 
22  0 
28  0 
10  1 


12-0 

10  4 

U  9 

11  2 

3-9 

3  0 

24  45 

24  10 

10  0 

290 
22  0 
22  II 
34  0 
34-8 
35-0 
28  0 
30  3 
17  0 
19-8 
8  0 
24  2 
29  0 
29  0 
32-0 
35  9 
27  0 
25  0 
34  9 
29  0 
23  2 
20-9 
28-8 
8-7 
8  0 
11  1 
2  4 

23-78 


10  0 
28  9 
21  9 


3.3  8 
.'(4  9 
3(  2 
28-9 
29  0 
17  0 
19  0 
0  8 
26  3 
28-9 
29  II 

32  0 

33  8 
25  8 
24  0 
36-4 
28-8 
23  0 
200 
30  0 

0-9 
5  9 
II  2 
19 


23  50 


Mkank. 


21  11 
2li  03 
27  M 
20  73 

30  93 
."M  26 
X)  03 

31  75 
31  12 
18  22 
16  94 
15  03 
15  82 
31  54 

29  29 

30  30 
37  10 

31  73 
20  37 
28  90 
34  43 
24  75 
20-70 
22  59 
21-77 

t  04 
9  84 
9  09 


24  97 


186 


HKTKOKULOalCAIi  TABLB8. 

TuMFKHATUUB  at  Toronto  Obiervatory  for  each  Hour,  from  Self-registerinj; 


Dav. 


1 

2,     . 

3 

4 

5 

(1 

r 

H 

!» 

10.,    .    , 

U 

12 

13 

14 

10. 

10 

17 

1« 

lU 

'.HI 

21 

22 

23 

24  


20. 

27. 
28. 
2!). 
30. 
31. 


Hotll    K.NllINO 


1  a.in.         2  a.m.         3  a.m.         4  a.m.         .Ta.iii.         U  a.m.         7  a.m.         N  a.m.         !)  a.m.        10  a.m.       II  a.m.       Ni 


Mdaiis, 


2  4 

330 
3<)'(i 
22  H 

31  2 

:«  0 

13  0 
2*.I0 
»■  2 
38  U 
X<  I 

32  0 
17  0 
25  H 
22  7 

14  U 
13  3 

33  n 
3!I0 
31)  1 
3'J  0 
3")  4 

30  y 

34  3 
3(1  I 

28'4 
21  0 
2S0 
'£)'.) 
37  0 
3'.l  2 

2!)  17 


4  2 

2!l  5 

29  0 

22  0 
31  3 

30  0 

12  :i 

23  4 
:(ii'3 

37  1 
33  8 

33  1 
Kil 

20  (I 

21  11 
14  0 

13  0 
310 
3i)  0 

;w4    ! 

3!l   1 

34  2 

:ii-,-3 

310 
,■(0  1 
27  2 
25  0 

27  11  i 
•2H  I  ! 
31!  8  ; 
,'W  2 

28  44 


ti  0 
25  !l 
2',)  0 
21  r> 
31-8 
20  2 
12  8 
23-4 
35  !l 
37  0 
32  !l 
32  0 
15- 1 
20  3 
20 '3 
130 
120 
34  1 

;w  3 

37  0 
38-4 
33!l 

3:1  0 

34  3 
20  8 
2li  8 
2()'5 
2<!li 
27  2 
34  0 

38  8 

27- 70 


7-4 
2;i  7 
2!)  3 
21  3 
32  « 
21  0 
12  U 
20-8 
36-5 
30 -7 
3;i  0 

32  0 
140 
25  3 
200 
12-2 
120 
,(■1  (I 
38  3 
38  0 
38  3 
311 
320 

280     j 
2liO    ! 
28  7 
25!» 
2li  7 

33  1 
308 

27  47 


15-6 
22  0 
20  9 
20  1 
32  8 
17-3 
12  1 

27  3 
38  3 
37!l 
;«  0 
32-3 
14  8 
20-3 

19  0 
10  7 
13-7 

:«  9 

37  4 
iW  0 
38-2 
34  1 
31  0 
,«  3 

28  0 
25  2 
2it  1 
24  9 

20  2 
33  4 
30  1 

27  43 


10  9 
21  0 
29-3 
20  1 
32  8 
llil 

11  8 
2!l  3 
30  2 
370 
32-5 
3;!  1 
13  0 
20-7 
18  2 

9  4 
13  9 
34  0 
37  8 
37  8 
39  (I 

34  2 

32  3 

33  4 
27  8 
24-8 
30  0 
24  0 
2(i  7 
33  0 

35  0 

27  ;t.5 


18-6 
20  3 
28  9 

18  9 

32  8 
14  0 

11  7 

;<o  9 
;)5  8 
;«i  0 
31  9 

34  0 

12  0 

20  0 

19  0 
8  H 

14  0 

.^■>  0 

39  1 
37  4 
39  7 

35  1 
35  11 

33  8 
28  1 
25  2 
31  0 
25  0 
28  0 

;«>  3 
JXi  9 

27  79 


19  2 
21  0 
L"J  2 

20  3 
;t3  9 
119 
13  9 
313 
311  2 
30  9 
33 -3 
30  0 
13  5 
27  7 

21  H 
117 
21  8 

30  4 
40  0 

;i8  9 
1(1  0 

3.S  2 
35  8 

;«4 

27  7 

28  1 

31  9 
28  0 
34  8 
42  8 
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:!|  L'S 
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33  5 
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44  0 
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22-4 
24  9 
19  4 
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42  0 
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37  2 

34  1 

31  9 
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29-2 
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28-8 
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Day.      - 


1. 

2.. 

3. 

4. 

6., 

II. 

7.. 

8.. 

».. 
10.. 
II.. 
12. . . 
13... 
U... 
16... 
111... 
17... 
1«. 
ID... 

20.  . 
21... 
22... 
•£i... 

21.  . 
2i)..., 
2(i... 
27.... 
2N.. 
2!).... 
30. . . . 


Mf 


HllLll 

Kndi.vu 

I  it.  111. 

2  n.iii. 

i 

3  11.111. 

I  ■.111. 

5  11.111. 

0  u.iii. 

7  n.iii. 

8  li.lii. 

0  It.  III. 

10  ik.111. 

11  a.m. 

N,«HL 

:«i  1 

35  3 

i      ;h« 

;m  4 

:)3  II 

32-8 

,        350 

400 

41   1 

41  7 

41  8 

43  (1 

312 

;m  « 

32  2 

31  1 

31  2 

30  2 

33  ; 

42  7 

47  -^ 

40  0 

.52  0 

52  7 

31t  7 

38  0 

311  0 

;«i  0 

35  0 

31  0 

34  0 

3li-2 

30  0 

311  0 

37  0 

37  7 

3-1  !l 

•Mli 

34  1 

33  8 

34  u 

34  II 

3liO 

38  1 

:I8  II 

1        40-8 

43  0 

46  0 

42  1 

42  7 

42  0 

40  8 

30  4 

12  0 

44  0 

45  0 

411  0 

47  7 

51  II 

511  0 

44  3 

44-7 

44  0 

43  1 

43  5 

42  7 

42  3 

45  0 

47  0 

47  8 

40  II 

48  8 

38  0 

37  0 

37  li 

374 

37-2 

37  1 

I        37. 

i        37-0 

37  0 

38  0 

7  0 

37  0 

34  li 

SCO 

:«  1 

36  1 

35  0 

;«)l! 

30  4 

378 

30  0 

41  8 

42  0 

42  '.1 

37  il 

37  fl 

37- 1! 

37  1 

30  0 

37  0 

MO 

;«)y 

34  0 

34  1 

34-8 

;i5  (1 

30  1 

2!) -8 

2!)1 

28-8 

28-4 

28  2 

280 

300 

31  7 

34  1) 

34  8 

Wl  7 

20-8 

30-8 

301 

20  2 

28-3 

28-5 

31  li 

37  3 

;«-5 

40  (1 

420 

41  11 

332 

320 

31-2 

30  8 

20  7 

281 

320 

41  3 

44  3 

411  8 

48  0 

48-H 

10  11 

40-8 

40  0 

40  8 

40  0 

40  3 

41  4 

417 

43  0 

45  0 

40  1 

4(10 

4«  0 

45  0 

45-7 

44  0 

43  0 

42  3 

41  li 

42-8 

42  2 

43  0 

43  2 

43  7 

35-7 

34  0 

;t3-7 

32  2 

31  5 

310 

;i4  5 

41  li 

43  0 

47  4 

4(1  2 

40  3 

42  11 

42  li 

41  4 

40  !) 

40  3 

4U  li 

42  0 

458 

48  4 

40  0 

50  0 

40-2 

38  11 

3U'0 

39  1 

38  0 

37  3 

37-3 

378 

38  11 

40  2 

10  2 

41  0 

41  !l 

;u  3 

;)o-8 

300 

31  2 

32  0 

33  11 

35  0 

41  8 

43  0 

4li- 

51  0 

51  !l 

47-7 

48  li 

474 

47  2 

411  7 

45  7 

;)7  5 

:!3  5 

27  0 

25-8 

25  U 

24  V 

2r2 

22  (i 

21  8 

21  1 

21  0 

20  0 

22  0    i 

24  7 

20-8 

;ui  II 

32  0 

x^  H 

30  0 

2U0 

20  2 

20  0 

28  8 

208 

32  3 

37  7 

40  0 

43  3 

44  8 

111  H 

12  0 

40  11 

40  3 

41  0 

40  2 

41  4 

43  2 

40  0 

52  5 

54  0 

.'lO  !l 

50  7 

.02  n 

63  0 

52  (i 

10  7 

48-3 

400 

53  8 

6«  2 

(12  0 

114  11 

llli  II 

lis  (1 

54  li 

.53  7 

MO 

.51  8 

51  0 

.54-8 

r)5  3 

112  2 

115  0 

(11  (1 

(13  0 

(111  :i 

•Wli 

.Ws 

.5li-2 

.57  0 

67  0 

57  0 

.57  0     1 

511  II 

.5«  11 

,55  " 

.5(1  0 

5'.l  1 

4)0 

41  4 

.'W  (i 

37-3 

38  !l     1 

42  1 

43  8    1 

44  5 

45  0 

4(1-8 

52  1 

51  II 

35  0 

•H-2 

li't  !l 

;«-2     1 

330 

3;i  II 

34  0 

30  B 

37  7 

30  0 

41  0 

44  0 

3!I0 

37  0     i 

35  0 

;t5  0 

;m  0 

ai  (i 

41   1 

47  1 

48  2 

,-.10 

53  0 

55  i 

45  0 

45  1 

45  li 

45  3     i 

MS 

14  0 

47  4 

52-4 

51  8 

54-0 

5(1  0 

.57  0 

51    1 

40()    1 

1 

488 

47  0 

47  0     1 

4li-8 

47  0 

411-8 
12  10 

411  0 

47  0 

48  0 

,5(1  0 

30  71 

30  3;i  1 

38  l>6 

3«01 

37  liO  ' 

i 

37  01 

3U18 

,342 

14  K) 

41!  21 

47  11 
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48  4 
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51  9 


nr,n 

48  8 
04  0 

iki'O 

04  8 

5;>  0 

40  3 
50  2 
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411  II 
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42  8 
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44  9 
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32  « 
30  3 
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45-8 
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43  9 
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31  2 
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57  0 

49  3 
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42  3 
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,50  0 

42 -SB 
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43  0 
32  8 
43  3 
48  0 
39  11 
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38  2 
:<2  0 

:t4  0 

;4B  0 
41  4 
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412    I 
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41  0 

.34  8 

45-2 

23  0 

30  9 

40  0 

58  I 

,59  2 

,50  3 

47  9 
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40  1 

4B  2 

,57 -2 

47  2 


41  84 
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42  0 
32  (i 

43  2 
40  9 
;t9  0 
34  0 

;«  0 
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!      Xi-a 

40-4 
45  0 
41  0 
45  2 
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32  9 
44  9 
23  7 
30  It 
40  0 
55  7 
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40  I) 

39  4 
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69  9 
07  1 
01  9 
07  (1 
01  0 
01  3 


73  0 
73-4 
73-9 
720 
71  9 
77  0 
720 
74  2 

71  9 

72  7 
70  0 
08 '9 

00  7 
72  3 
72  0 
08  9 
05  (I 

01  1 
f.5  4 
01  0 
(W  a 
09  0 
58  (I 

64  5 

05  5 

(W  3 

09  9 

66 '0 

71  0 

03  8 

04  0 


10  tt.m.    I    U  ».in. 


m  M 


66  02 


08  10 


76-8 
75  0 
76-8 
71-7 

73  (I 
78  2 
77  0 
75-3 

74  2 
74-7 
71  9 

70  0 
08-8 

75  0 
77  0 

71  5 
071 
00  7 
69  2 
63  0 
65  (1 
71  0 
.58-8 

00  0 

67  7 
00  0 
70  0 
07  4 
72-2 
00  0 
tMi  8 


70  .38 


70-7 
75  0 
76-9 
72-8 
721 
780 
70  1 
70  2 
75  6 
78  0 
73  (I 
70  0 
70  2 
770 
760 
70  1 
04-7 
07  7 
01  2 
03  7 

67  7 
72  0 
69  I 
66  0 

68  0 

66  8 
74  0 
08-0 
74  2 
06  0 

67  0 


70  75 


Noon. 


75-: 
770 

77  9 

74  i; 
72  9 

70  5 

78  1 
77  1 

75  '.I 
09  ,s 
74  I 

71  ;) 
73  4 
79  0 
05  S 
73  1 

ia« 

09  II 

(W:'  . 
la  7 

09  3 

71  i; 
lii  II 

07  II 

09  :i 

IU>  !l 
77  .-1 
09  II 
74  :■ 

09  9 
lUI  '.I 

71  i:i 


1  I '.III. 


75  0 
77  1 

78-2 
74-2 
73  3 
77  n 

780 
70  1 
757 
liO  0 

74  6 
710 

75  9 
79  2 
70  0 
liN  li 
«i  9 
09  9 
i«  9 

IM    8 

711  1 

70  9 

111  !) 

<17  II 
UN  0 
i;7  0 
78  2 
71  2 
73  0 
70  II 
ii7  8 


7171 
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Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  August,  1897. 


197 


Noon. 


° 

, 

■8 

78-7 

75-: 

0 

"5  0 

77  0 

s 

70i» 

77!) 

■7 

72H 

74  1; 

(1 

721 

72  !! 

2 

7S0 

78' 5 

<i 

7«  1 

7.S  1 

3 

7fi  2 

77  1 

2 

75  fi 

751) 

t 

78  G 

89  H 

9 

73  II 

74  1 

0 

70  0 

71  :) 

H 

702 

7:n 

(1 

770 

79  U 

0 

75  0 

aOH 

O 

70  1 

73  1 

1 

(i4-7 

(Us 

r 

07  7 

89  (1 

i 

ei  2 

(Bl'  . 

) 

(W  7 

la  7 

87  7 

89  ;t 

720 

71  li 

69  1 

III  (1 

860 

87  11 

88  0 

89  :i 

86'8 

8BII 

7«  0 

77  .•) 

88  0 

89  II 

74  2 

74  L' 

850 

89  !l 

«"0 

889 

70 '75 

71  4:i 

1  I'.IIl. 


7")  0 
77  1 
78-2 
74-2 
73-3 

77  fl 

78  0 
78  1 
757 
118  0 
74  8 
710 
r,')  9 
711  2 

71)0 

118  K 

«1  9 

89  9 

113  9 

IM   K 

70  I 
70  9 
111   9 

i;7  II 

UN  0 

117  0 
78  2 
712 
73  8 
70  II 
117  8 


2  p.ni. 


7171 


740 
776 
78-3 
74  5 

74  1 
78  8 
78-8 
76  8 

75  7 
83  8 
74  9 
70  2 
77  7 
80  0 
72  9 
87-8 

88  0 

89  8 

83  2 

84  2  I 
70  8 
88  8 
81  9 
87  9 
711  5 

87  9 
79  r. 
73  0 

75  r, 

70  3 
89  0 


72  00 


Hoi'K  Km  I 


I  p.ni. 


74  8 
77-8 
79  1 
74  0 
73  0 
78-9 
79  0 
78-9 
75-8 
85  « 
75  7 
89  0 
78  3 
80  0 
75  0 
88  0 
88  2 
707 
tW  0 
88  0 
7111 
88  0 
82  0 

87  II 

88  n 

88  9 
78  9 
71  8 
74  9 
70  -. 
70  7 

72  29 


4  |).  III. 


73  6 

78  8 

79  4 
71  II 
73  1 
78  li 
800 
78  3 
7.-1  1 
89  1 

78  4 
89-9 

79  1 
79  4 
78  0 
87-2 

87  0 

Ii88 

I 
l>3  7    I 

88  9     I 
70  9     j 

87  0    I 
828 

88  3 
118  8 
88  3 
78  .-( 

'11 

73  I) 

70  3 

71  3 

72  17 


<>  p.ui. 


73  3 

79-3 

800 

89-2 

720 

780 

78-4 

78-2 

74  0 

88  0 

7.V9    j 

88-0    I 

79-1     j 

77 '3    I 

75  1     ! 

85  I     j 

«50    j 

670    ' 

I 

630    ' 

88  9    I 

89  8 

85  9 
112  1 
115  1 
117  3 
87  1 
77'.'< 
70  9  I 
73  3 

70  7     ' 
89  II 

71  30 


8  p.m. 


73  0 
77-5 
78  9 
89  1 
723 

77  0 

78  0 
73  0 
73  0 
679 
73  8 
88  2 
77  1 
76  2 
73-3 

81  2 
83-8 
63  8 
85-2 
85'8 
888    j 

82  0 

1110  : 

114  8     ; 
88  II 
111!  0 
735     I 
118  5 
73  0    i 
lis  (I     j 
118  9    ; 

80  73  i 


7  p.m. 


700 
71  1 
760 
68  3 
89  0 
71-8 
71  0 
702 
71  0 
86-8 
708 
82-8 
71  9 
757 
71  9 
81  9 
83  0 
59  9 
817 
58'9    I 
840 
.19  7    j 

iW'O   j 

8i"){l  I 

112  1  i 
84  II 

897  i 


8  p.m.    ,    9 


p.m. 


86  0 

117  0 

71  3 
88 -9 
64  3 
67 -8 
88  3 
680 
690 
65  0 
680 
80  0 
700 
74-8 
71  0 
81-9 
61  0 
587 
58-9 
58-9    j 
63  4     ' 
59  4 
54  9     j 
85-2    ' 
59  9    ! 
113  II     . 
115  II 


83  8 
88-2 
70  0 
68-3 
82 -4 
85-9 
86  0 
85-5 
680 
82  7 
85-8 
58  8 
88  4 
73  0 
88  9 
81  3 
587 
589 

57  0 
.58-8 
62  0 

58  0 
54  5 
84  7 
57  1 
800 
83  4 


10l>.m.    ;    11p.m. 


63  0    I 
86  2 
710 
861 
IW  7 

83  9 
840 
6.5  0 
88-2 
81  8 

84  0 
551 
86 -9 
72  0 
88  0 
81  0 
.V)  0 
587 
.55  0 
.58  2 
.'>8  8 
57  2 
53  3 
(W  7 
55  2 
69  0 
IW  5 


Hi)  5 

80  4 

110  2 

81  II 

119 '8 

70  0 

88  8 

111  9 

113  0 

.VI  8 

57  2 

■>4  4 

84  1 

84   1 

113  1 

82  9 

. 1_ 



l_ 

86  (13 

64  61  ■ 

82  »7 

8176 

81-2 

84  7 
89-9 

85  7 
82  9 
86-9 
63  0 
64'8 

80  0 
80-8 

81  2 
53-8 
65  0 
72  0 
88  1 
800 
54  1 
58  4 

52  0 

53  1 
.58  1 
57  1  I 
52-9  I 
63-3  ' 
54-3  I 
570    j 

81  I     I 

111!  ;i 
nil  9 
5;)  0 

82  0 

80  69 


M  idnight. 


59  9 
84-2 
70  0 
64  9 
83  0 
64'9 
83-4 
63  3 
860 
80-4 
58-2 
63  5 
830 
704 
66  0 
67-9 

53  2 

I 

67 -9  j 

52-9  i 

BOO  I 

56  7  , 

570    I 

li 

62  8     II 

83-8     'I 
II 

63  3      '. 

57-2  I 
.•|9  8 
.58  9 
59 '2 
Ml 
80  0 

69  82 


Mka.N'm. 


)UI'04 
89  21 
72- 12 
89  46 
87  81 
70  08 
89 '84 
6956 
8883 
68  83 
67-68 
63  11 
66  13 
70-88 
70  79 
66  2.5 

60  46 
j  80-80 
I  58-55 
I    6816 

80U6 

61  62 
56-84 
61-32 
63-31 
59-71 
87  .-15 
82  78 
86  32 
80  91 
82  06 

85  00 


Ml' 


108 


Dav. 


1. 
2. 
3. 

4. 
6., 
«.. 

7  . 

8  . 


10. 

11. 

12. 

13. 

14.. 

16.. 

16.. 

17.. 

18.. 

[St.. 

HO.. 

21 

22. 

23. 

24.    . 


2H. 
27. 
28.. 


30 

.MeaiiH. 


MBTEOROLOOICAL   TABLKS. 

Tkmh«ka^ukk  at  Toronto  Observatory,  for  each  Hour,  from  Self-RegisterinK 


1  a.  in. 


58-7 
57  2 
86  3 

62  1 
M-7 
1)3  0 
70  4 

63  !) 
66  0 
72  0 
70  0 
57 -2 
60  ft 
6ft  0 
64  0 
81  1 
6ft  7 

44  1 
80  2 

45  (I 
iV}  ft 
4ft  7 

51  0 
50  ft 
50  1 

52  ft 
470 
400 
45  3 
62  0 


2  a.m. 


58-6 
56  3 
55  0 
51  0 
53  2 
f)2  3 
6ft  1 
63-8 
(!:t  ft 
71  3 
6ft  8 
56  2 
fiO  0 
56  0 
r>4  0 
6]  0 
67  4 
13  8 
56  8 
44  6 
35(1    I 
4ft  0 
50  ft 

50  6 

51  -ft 
55  0 

44  ft 
30  6 

45  2 
54  2 


65 '64 


56  01 


3  a.m. 


.58-3 
57  1 
53  (1 
50 -ft 
52  ft 
(iO  3 
68  3 
63  .1 
62  8 
70  8 
6!)  C, 
.")5  (I 

60  1 
53  8 
5,3  6 

61  0 
67  0 

42  7 
56  ft 

43  ft 
;if>  4 
48  ft 

50  1 
4ft  ft 

51  0 
67  1 
44  0 
400 
44  ft 
54  0 


4  a.  in. 


5  a.ni. 


.54-56 


. 

■J 

50  3 

66  2 

58-0 

58  0 

61  (1 

TiOl 

50  0 

61  3 
60  8 
67  2 
63  0 

62  3 
6ft  0 
6ft  (I 
54  ft 
60  ft 
52  0 
51  6 
60  9 
66-3 

41  5 
67  0 

42  0 
.3.5  ft 
4ftO    i 
4ft  ft     ; 

4»  7  ; 
tftO  I 
Ml 
42  7 
3!)  0 
44  I 
•52 -4 


4ft  7 
.507 
liOft 

(ai-2 

Ii2  3 
63  (I 
6fl  2 
IW5 
54  0 
62  0 
.52-8 
.56-5 
60  6 
64  0 
42  0 
57  I 
42  0 
.35  0 
4ft  ft 
400 
52  0 
4R  6 

50  4 
41  7 
37  7 
43  4 

51  0 


HoLB  Endinc 


6  a.  Ill 


7  a.m. 


63  8» 


53/2 


57  7 
580 
50  () 

60  (» 
.50  0 

61  3 
65  ft 

62  0 

63  7 
68  7 
68-8 
597 

64  0 
62-8 
66  1 

60  3 

Ii3  0 

42  0 

56  7 

40  2 

.34  7 

4ft  7 

4ft  0 
.53  3 
46  a 
68  8 
30  2 
;«  2 
42  0 
62H 


5;i  76 


[  60  1 
59  ft 
52  ft 
.53  8 
54  II 
6.3  0 
64  2 
62  1 
66  1 
714 
68  2 

61  2 
66  0 
53 -ft 
AO  2 

62  0 
60  8 
45  0 
.56  2 
42  ft 

,38  0 

.51  0 

51  0 

54  3 

48  0 

,58  ft 

40  0 

40  0 

43  3 
6t)  0 

.56  48 


8  a.m. 


63 'ft 
63  ft 
58  0 
60  0 
62 '4 
68  ft 
614 
ti,3  0 
719 
74  (I 
66  8 
64  0 
67 '8 
600 
630 
68'8 
62  2 
51  8 
,56  1 
47  0    j 
45 '3     I 
,54  0 
64  0    i 
56  2     i 
56  6     : 
62  2     ' 
45  I 
47  1 
."i2  II 
62  0 

5ft '75 


'■•'till.     I    10a.iii.        llft.1,1. 


a5  8 
67  0 

61  0 

62  4 
67  0 
74  0 
64  0 
IW  8 

76  I 

77  2 
66  7 
6.5 '3 
6ft  8 

62  3 
63-6 
70  3 

63  0 
65  6 
67  7 
46  0 
49'9 
640    i 
.58'0     I 
618     ! 
62  0     ! 

66  6  I 
4ft  6  I 
51  0  i 
57  I  ' 

67  8 


67'8 
»9  6 
63  0 
66  3 
70  6 
77  0 
65'2 
66  ft 
77  6 
807 
65» 
66'7 
6ft  0 
64  2 
64  3 
737 
6.3  r. 
58  0 
69  2 
47  3 
.53  8 
660 
61  2 
61'8 
64  9 
66  7 

52  7 

53  8 
6ft '7 
lift  7 


68  2 
71  2 
l»'8 
66  2 
72 'ft 
78  0 
66  1 
68'8 
800 
81-9 
65 '2 
661 
71  8 
64  ft 
64-8 
76  ft 
63  2 
61 '8 

61  3 
4"  1 
66  3 
58  0 

62  1 
670 
68  0 
68  0 
64  6 
6«i'2 
61  1 
71  0 


62  48 


M'6» 


6ft  ft 
71  3 
63  II 
67  II 
75(1 
7ft  (1 
67'S 
71  K 
82  8 
8;f  7 
66  K 
66  s 
75  L' 
65  II 
65  ft 
81  4 

m  II 

65  II 

61  I 
4ft  II 
.")7  li 
60  6 

62  2 
68  I 
71  II 
65  7 
."m  X 
.'.ft  2 
6;i  II 
73  II 


6«  03      67  66 


from  Self-Registerinj,' 
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l'l.otographic  Instru„,e„t«,  during  ,,he  Monti,  of  Septen.ber,  1898. 


19U 


»»i-        U  a.111. 


Nil.  ,11 


7H 

li8-2 

Bfl  0 

9  6 

71  2 

71  :f 

30 

MS 

(«!( 

53 

OH  2 

07  0 

96 

72!) 

7oli 

"O 

7H  0 

7ii  i; 

V2 

6«  1 

67  S 

)  9 

8H8 

71  « 

« 

800 

82  S 

■7 

81-9 

8;f7 

it 

m-2 

fi«  H 

•7 

««1 

ri«  s 

0 

71  8 

75  2 

2 

«4  9 

65(1 

3 

64-8 

(if>  !l 

7 

75  9 

81  4 

ft 

63  2 

(W  (1 

n 

61-8 

B.'i  II 

2 

61  3 

61   1 

3 

4:i 

4!I0 

H 

65  3 

.■)?  (i 

0 

58  0 

lid  i; 

2 

62  1 

ti2  2 

H 

670 

W  1 

9 

680 

71  (1 

r 

68  0 

6,5  7 

r 

54  6 

iVi  H 

f 

66  2 

M  2 

61  1 

fi,'l  II 

71  0 

7.1  !l 

u 

6«  02  j 

«7  (B 

Horn  Eniiixii 


1  p.m. 


lis  3 
69- 1 

ra  8 

«7  0 
77-8 
SI  0 
1)7  9 
74  0 
85  « 
91  0 
B7  8 
117  2 
77-6 
65  0 
»M  9 
84  (I 
63  0 
Ii7  0 
61  2 
,M  0 
.'i!l  7 
111  2 
III  11 
70  (I 

7;fii 

li.'rd 

.">5  9  I 

.4  I 

ii.-|  9  1 


2  p.m.     I     3  p.m. 


66-3 
71  0 
63  3 
67-2 
78  9 
81  0 
66  2 
76  0 
85  3 
92  1 
67'5 
68  0 
79  9 
65-2 
67  0 
87  (I 
63  0 
681 
fid  9 
52  6 
(iO  3 
63  0 
62  0 
68  d 
73  2 
Ii4  1 
"i(i  8 
58   1 
67  3 
78  6 


W  72 


69  26 


64  7 
70-6 
63  6 
69  0 

79  2 
83  1 
67  0 
76  0 
848 
92  2 
67  0 
67  6 
79  9 
65  1 
lKi-8 
878 

619 

69  d 

.-.9  5 

Ml 

lil'O 

63-d 

62-2 

67  II 

72-8 

67  8 

5(i(l 

.S8  0     I 

67  2    ; 
79  5 


4  p.m. 


628 
69-8 
(i;<  8 

67  r> 

77-7 
S3  li 
6ft  I 
76  6 

848 
S8-6    I 

liti'9     I 

'i7  8      ; 

780 

li,">  9 
66-6    \ 
86-8    i 
•idl     I 
69    I 
57  8 
.")2  2 

lil  9     1 

I 

61  4  i 
61   .-I 

66  S 
7d  4 

67  2  ] 
.">4-l  I 
57  9  i 
liti'l  ' 
78  7     [ 


60  41  '        68  61 


■)  p.m. 


«(  ft 
69  II 
63  ft 
(i8d 
76  6 

SI    () 
63  9 
76  d 
82  3 
85  0 
65  7 
67  (I 
7ft  6 
64  7 
(>5  1 
8;t-3 
57 '8 
67  s 
.'.7  4 
.ftd  I 

6d  1 

59  9 

lid  (I     I 

lift  7     I 

lid  d    j 

63  2    I 

.■■2  (I 

.ftti  9 

6.ft  3 

74  6 

•it!  !N) 


6  p.in. 


7  p.m. 


IMt  6 
Ii7  4 

62  0     . 

lift  0 

I 
729    I 

77  0  i 

63  1  i 

7ft  d  I 

79-3  , 

810   ! 

64  2    I 

654    ' 
71  S    ! 
Ii2  7 
(W  7     i 
80  0 
54-6    j 

65  0    j 
5;t-3     ' 
IS  II 
.ft!l  0     ' 
.ft9  2 
.fts  d 
lid  .s 

66  d  I 
ft!f3  \ 
182  I 
51-0  I 
59  11  ! 
69-2    j 

tW  06 


«p.m.         9  p.m.     I    10  p.m.       11p.m.     Midnight. 


I 


60- 1 

6;Vd   ! 

i 

ft7  3     ' 

613    ; 

697 

72-9    j 

I 

«31     I 

73  0    i 

I 

74  0    i 

77-0  I 
610 
64-9 
69  0 
580 
62  5 
77-8 
,52-2 

64  0 

I 

fti-1  ! 

470    ! 
58-1 
,58  ■d    i 
55  9 
57  d 

lift  II 

ft7  II 
III  I 
.50  3    ! 
.■)9  I 

IS  II 

61  78  I 


t>0  0 

62  9 
.">5  0 
57  8 
66  7 
70-8 

63  4 
70-9 
730 
74  0 
.59  d 
63  2 
(i6  0 

56  6 
62  2 
74  3 
49  8 

ii;t  3 

.511  4 
44  7 

57  d 
.ftti  2 
.V.  d 
54  2 
ii;t  2 
ft3  4  ! 
45  II 
48  2 
lid  s 
67  d 

60  13 


.59-8 
60-2 
53  6 
.57  d 
64  8 
70-9 

63  9 

67  7 

74  0 

72  3 

68-2 

62  2 

65  9 

56  4     ' 

62  6 

73-2    { 

47 '3     i 
ti2  2 
48  0 

43  3 

.ftliS 

.54  3 
f.5  0 
52-0 

lid  d 

ftio 

43  9 
46  9 
S9  2 
61  2 

ft8  89 


I 


59  0 
59  0 
53-6 
.56  6 

65  0 
69  0 
640 

66  0 
74  d 
7d  0 
58'2 
61-8 
64  3 
.56  0 
61 -4 
72  4 
45-3 
62  7 
46  9 
42  5 
.55  1 

53  2 

54  2 
528 
.•i5  9 
52  II 
13  0 
41  I 
.Vi  II 
64  3 

57-91 


58  6 
57  7 
52-d 
66-8 
630 
69  0 
64  1 
670 
73-0 
Ii9-!-' 
.-i7-9 
61  6 
6,3  d 
,54  li 

61  2 
71  3 
43  8 

62  8 

45  6 
42  0 
51-2 
.52  I 
5t  1 
MB 
,53  0 

46  9 
12  I 
44  li 
.■1-19 
62  9 


I 


57-8 
57  0 
52-6 
54  8 

63  0 
68-2 

64  1 
67  2 
72  9 
70  2 
.■.7  3 
610 
61  0 
.54  I 
61  2 

70  1 

44-8 

tl2  2 

46  2 

38  0 

49-0 

51  2 

53  0 

.•)2  8 

51  9 

4S  7 

42  II 

4ft  8 

.•.ft  1 

62  0 


Mkanh 


.Vi  47 


61  75 
63-51 
.57  .59 
59  43 
65-38 
71. 53 
65  61 
68  30 
74  It!! 
77-20 
65-25 
62  70 
68  31 
59  21 
61  40  ' 
72-71 
58-99 
57  39 
66-67 
45-8H 
50  04 
,55  10 
,55,87 
,58  30 

59  93 
.V.I  ;« 
47  61 
4S  ,13 
,55  70 
65  117 

60  !KI 
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MKTBOROtOGICAL   TABLES. 

Tbmpbratl-rk  at  Toronto  Observatory,  for  each  Hour,  from  Self- 


1. 
2.    . 

.'«. . . . 
i  .. 
0.... 
6.... 
7.. 
8..., 
9.  . 
10... 

U 

12.       . 

1.3 

14 

■  15.  ... 
16.  . 
17  .... 
18.  ... 
19. . . . 

20 

21.     .. 
22.. 
23     ... 

24 

25 

2e 

27 

28 

20.     .   . 

30 

31 

Mrans. 


registering 


1  a.  Ill, 


61  7 
57  3 
M  8 
43  0 
460 
59  2 

45  !( 
37  0 
49H 
350 

46  0 
61-8 

44  9 

45  2 
590 
08  2 
42  8 
.30  fi 
41 -S 
49  9 
.Mo 
48  9 
491 

46  2 
45  « 

47  I 
44  9 
47  1 
4;!  0 
30  2 
45-9 


61  0 
.50-2 
52  4 
41  8 

44  6 

I 
57-0  j 

46  0  I 
I 
33  9 

46  9 

33  0 

46  9 

60  1 

43  0 

45  2 
59  9 
660 
407 
32  0 
42  0 
50-9 
51  3 
48  9 
47  4 
47  4 

45  0 

46  !l 
4;f  9 

47  5 
42  2 
30  0 
46  2 


3.1.III.    4  a.iii.    .•)a.in. 


I 


587 

54  U 
."il  6 
41  1 
43  1 

55  4 
46  1 
35  0 

45  0 
31-7 
BOO 
59  8 
41  6 

46  6 

64  2 

65  4 
.38-8 
31  0 
41  9 
50  9 
.")4  4 
48  6 
48  0 
48  2 


I 


47  79 


47  07 


4:)  (i  I 
46  2  I 

14  0  ; 

iH  1  ; 

41  0 
31  2 
46  1 


46-85 


56  4 
51-8 
51  0 

41  0 

42  7 
66  9 
44-8 
.34  2 
440 
327 
518 
59  4 
41  0 
46  3 
64  0 
H4  0 
.39  3 
30  8 
417 
50  7 
53-8 
48  8 
48  3 

47  6 
45 '2 
46'8 
13  2 

48  9 
40  2 
.32  0 
43  9 


.56  6 
49  7 
46  9 
39  1 
427 
!)<!() 
437 
33  0 
43  5 
MO 
527 
.")9  9 
41  0 
44 '9 
62  6 
64  8 

40  0 
30  9 

41  2 

.50  3     ! 

I 

.530  I 
4!c2  j 
48-9 

47  3  j 
46  1  j 
46-1  I 
41  1 

48  H 
39  2 
313     ', 
43  3    I 


Hoi'B  Endino 


6  an,.     :    7  a.m.         8  a.m.     '    9  ».m.     :    10  a.m. 


56  0 
47  9 

42  0 
39  0 

43  7 
550 
42  6 
.33  0 
42  0 
.34  8 
53  0 
IK)  0 
41  0 
45  4 
61  6 

frii  ; 
;«  1 

30  6     I 

420    I 

.50  0 

62  3 

49 '2 

49  0 

47-2 
46  1 
4fi  4 
42  8 
49  0 
37  1 
31  0 
41  6 


57  0 
48  (I 
41  1 
40  6 
44  7 
."i5  U 
43  0 
34  9 

41  2 
36  9 
53  0 

60  2 

42  0 
47  9 

61  6 
67  9 
37  6 
328 
43  2 
49  8 
.51  8 
5(1  0 
49  1 
47  2 

45  0 

46  1 
46  0 
49  1 
.36  8 
31  2 
38  6 


46  46 


45  98 


45  60 


46  04 


I 


66  0 
.50  9 

52  5 
47  3 

53  0 
55  7 
43  0 
40  2 
43  1 
39  9 
558 
697 
46  0 
51  7 
63  3 
69  3 
40  0 
.38  3 
45  6 
49  9 
.52  0 
61  0 
49  9 

477     ' 

I 
45  8     j 

487     ' 

47  2  ; 

497     , 
37  9 
.33  1 
40  0 


70  0 
527 
66  0 
55-2 
(iO-8 
57  6 
44  8 
46  0 
44  0 
44  0 
597 
637 
.50  0 

66  9 

67  0 
60  8 
42  0 
44  1 
49  0 
49  7 
527 
51-9 

51  0 
48  1 
497 

52  9 
48  8 
,51  2 
.39  8 
36  0 
44  8 


48  85 


.51  -87 


74  6 
66  6 

57-4 
68  0 
64  9 
66-2 
48-8 
51  9 
44  4 
46-8 
61  0 
64  0 
53  9 
587 
76  4 

70  8 

42  9 

47  7 

63  6 

.50  4 

62-8 

62  6    ; 

52  1     i 

49  4     i 

52-9    ; 

54  8 

50-2 

54  8 

41  5 
.37  0 
60  0 


64  39 


11  a.m.      Noc 


76  5 

57  0 

58  0 
59-8 
ti6  8 
57  9 
49  0 
51  9 
467 
49  2 
63  2 
660 
55  9 
HI  1 
79  6 
72  0 
44  3 
49  a 
64  0 
60  9 

53  0 

64  0 

63  1 

51  7 

66  6 

66  2 

519 

54  8 

42  0 

39  0 

63  0 


76  0 
68  I) 
68  I 

61  n 

68  IJ 
67  !l 
5()!i 

52  2 

I 

17  "^ 

60  2 

64  ,s 

60  4 

57  0 

6;!  II 

81  7 

77  li 

46  0 

49  n 

51  !i 
61  S 

52  II 

53  2 

5:<  I 

52  II 
56  7 
.55  .3 

53  I) 
6r^  II 
43  0 
40  1 
.53  11 


66  78       66  60 


rom  Self- registering 
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Photographic  lostrumante  during  the  Month  of  October.  1897. 
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HOIR    E  N(l 


11  a.in. 


Noiii 


768 

76  0 

570 

6H  II 

880 

68  I 

69  H 

«i  n 

(>6  8 

w  i; 

57  9 

67  !i 

490 

60'!l 

61  9 

522 

487 

■17  H 

49  S 

60:' 

63  2 

64  N 

660 

fi()  1 

859 

67  0 

61  1 

83« 

796 

81  7 

720 

7"li 

44  3 

46  0 

49  2 

411  n 

840 

54  <> 

80  9 

61  H 

830 

62  11 

64  0 

53  2 

63  1 

63  1 

61  7 

52  n 

666 

5«; 

66  2 

,V).1 

61  9 

630 

548    1 

&'.  (1 

420    1 

411  II 

390    1 

V>  1 

6;i  0 

53  11 

1  ii.m. 


768 
58  7 
.58  It 
!«  2 
1)1)0 
57-9 
61-6 
66'8 
19  0 
;5<)  0 
!i7-3 
ti3  0 
66-8 
m'8 
Ki2 
808 
17-8 
51  0 
.54  0 
51  7 
.53  0 
54  2 
.510 
518    ■ 
577    i 
.■>6-3    [ 
.">3  0    I 
■56  9     'i 

ti  8   : 

XI  r,   \ 
OM    I 


2  p.m.     '    3p.in.     j    4  p,in. 


73  9 
59  2 
59  0 

63  3 
69-6 

64  9 
51  « 
85  li 
50  0 
.50  9 
(i7  7 
K4  0 
66-3 
64  1 
84  0 
78  0 
48  3 
519 
,55  II 
61  !l 
54  7 
54  0 
•MS 
51  0 
5<i  9 
56  0 
")3  0 
5!l  n 
41    1 
411  3 
r>3  li 


■5678       56  IWI 


57  44 


57  M 


73  4 
690 
59  II 
63  8 
B9  2 
66-2 
528 
65  2 
.50-9 
51  0 
67  0 
l)3-8 
57  0    , 
64-3     j 
83  7     i 
65  0 
48  3     I 
.50  9     i 
64'9     ! 

52  0     j 
•55'0 

53  8     I 

I 

.">4  II  ; 

50  9 
557 
66  li 
.52  0 
lil  I 
41111 
41  0 
52  3 


57  09 


73  0 
.59  2 
59  0 
Ii4  0 
lis  7 
56  0 
.51  8 

55  3 

48  ;< 

497 
64  9 
62  2 

56  6 
632 
82  9 
61  1 
47  0 
50  0 
.54  1 
.52  6 
.54  11 
53(1     : 
5;i  6 
.50 -2 
W  1     \ 
:*\  0 
Till  7 

61  6 

Ml  0  j 

II   2  I 

51  5  . 


5  p.m. 


56  21 


7U  7 
58  7 
5<i  0 

;i;i  U 
Ik,  7 
.54  2 
49  6 
54  1 

47  « 

48  4 
66  0 
tiO  0 
.54  3 
62  II 
78  0 
57  3 
44  9 

48  0 
52  0 
52  1 

.5;vo 

519 
.51  II 

49  3 
.51  4 
.^^3  li 
4!l  1 
lil  0 
%  li 
42  0  \ 
.510 

54  61 


»  p.m. 


7  p.in.     I    8  p.m. 


483 
•MS 

56  9 
4!l  2 
lit)  II 
73  II 
51  S 
41  8 
46  1 

51  0 

.52  S 

.52  3 

.50  0 

48  0 

18  8 

,5(1  N 

."ill  II 

IS  « 

52  6  I 

35  0  ' 

42-8  : 
51  0 

.52  411 


65  4 

65  0 

5(i  8 

.55  9 

51  7 

48  0 

6(1  4 

(iO  3 

6!l(l 

(ill  0 

51  6 

49  0 

46-2 

44  8 

63  0 

i->3  1 

42  0 

41  3 

490 
63  7 
517 
47  1 
.57  9 
71  8 
.52  2 
4(1  (I 
44  2 
.50  9 
.\3  9 
52  (I 
49  2 
46  3 

18  0 
41)  (I 
48  H 
48  h 

19  2 
.«  8 
42  3 

,5i;i 

51-21 


64  1 
66  0 
45  « 
57  7 
(i4  6 
47  3 
42  0 
540 
40  2 
49  8 
(!3  (I 
■52  ■  2 
46  1 
56-8 
71  0 
51  0 

:t8  9 

12-7 
50  8 
,■►4  5 
50-2 
49-6 
45  0    I 

47  9 

48  li 
48  0 

48  0 

49  2 
317 
42-5 
51-0 

.50  32 


9  p.ni. 


64  0 
55  0 

45  7 
51  9 

65  0 
478 
40  9 
65-3 
:i8-3 
.50-2 
63  1 
49  4 
15  0 
66-1 
68-8 

49  7 
37  9 
417 

50  0 

5:t  7 

49-8 
49  1 
44  9 
47  1 

48-8 

47  0 

48  1 

48  0 

;w  0 

43  4 

49  0 

49  51 


10 1).  Ml.       llp..^.     Midnight. 


61  2 
56  8 
44  9 
49  4 
60  4 
46  0 
39  9 
54  9 
38  0 
514 
62-9 

47  7 
44  I 
56  0 
69  0 

48  0 
35  0 
41  0 
50  0 
52  8 

49  3 
49  2 
44  8 
467 
48  9 

46  li 
48-2 

47  1 
290 
44  1 

48  3 

48  76 


68  3 
66  3 
43  9 

48-4 
62  0 
46  8 
38  0 
5«-8 
370 
46  0 
60  6 
46  3 

45  8 
56-2 
67-9 

46  0 
32  1 
41  6 
50  0 
64  0 
49  0 
49  0 
44-8 
46  1 
47-9 

46  3 

47  7 

47  0 
29  1 
45  0 

48  1 


48  10 


68-8 
56  3 
43  3 
46-8 
610 
46  0 
.■i7  0 
511 
36-2 

46  8 
61  4 
45  9 

47  8 
57  6 
69  0 
44  9 
31  0 
415 
50  0 
.51  6 
48-5 
49  0 

44  9 
460 
47  9 
457 
17-2 

45  6 
29  3 

46  6 
48-8 

47-86 


Mkanh. 


66  86 
85  26 
61  4S 
.52  50 
58-83 
53  80 
48  88 

47  27 
44-00 
44  07 
59  68 
58  34 

48  43 
.55  41 
70  96 
62  88 
41  02 
41  60 
48-90 
61  72 
52  43 
5076 
4936 

48  49 

49  79 
49  98 

47  94 
51  74 
37  60 
;w  00 

48  14 

61  01 


:       ... 


If 


m 
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MKTKOKOLOHICAL  TABLKg. 

TgMi-KUATUKB  at  Toronto  ( >bMeivatoiy  for  each  Hour,  from  Self-regUterinf. 


I>AT. 


1. 
9. 

a. 

4. 

S., 

H.. 

7.. 

H. 

9 

10. 
11.. 
12  . 
13.. 
14 
IB. 
16.. 

ir. 

18. 

in.. 
a». .. 
fli ... 


28... 
2«.... 

27.  .. 

28.  .. 
2».    . . 

;io  , 


1  •  III. 


48-7 
44  2 
311  « 
42  1 
42  0 
411 '8 
MIS 
:w  0 

»7  7 

•M2 

44  6 

37  1 

34  !• 

32  » 

41  1 

S3  1 

33 1  ; 

28  0    i 
30-7    I 
34  1     ! 
48  0    I 
314 
2S  3     I 
253 
.•(7  3 
44  r, 
2!t8     ' 
211  II 
■.V,  1 
•J-J  3 

37  17 


2  ».iii. 


48  K 
43  0 

10  0 

42  u 
41  7 

4M  (I 
to  II 

;w  7 

37  !) 

38  3 
H  2 
.(7  1 
34  l> 
:«  I) 
41  8 
54  0 


32  "2 
-.7  •-• 
;to  7 

■Mi) 

4H  0 

MO 
•J!l  0 
2«  0 

;«  :i 

4o  1 
2!»-3 

L'3  0 

:)7  II 
•J2  II 

37  27 


3  n.111. 


48  1 
42'8 
W> 
40  I 
S»  9 
17  4 
l»  1 
38  H 
35  K 

;«  0 

44  N 
.■«!•» 
M  il 
32  0 
42  n 
S4  H 
31  1 
•J7  I) 

30  2 

31  t 
111  () 
XiH 

28  7 
26  1 

;w  H 

45  8 

29  0 

22  M 
37  (1 
21  7 

:«>  80 


Hour  Emiino 


TO 

33  1  i 

:m  2  I 

44  8  ! 

3«!»  I 

3;<  I  I 

310   : 

42  0 
48  1 
31  5 

2M  7 

31  0 
34  1 
40  !l 

32  7 
270 
24  4 
31)  2 
«i 

2x  0 
21  :i 
."tM  7 
20  !l 


10  8 

;«  !i 
:m  3 

45  2 
3«  7 
32 '9 

:«)  6 

42  2 
44  3 
30(1 
28  0 
32  0 
;«  0 
44  II 

;t<i  li 

25  (I 
22  !l 
lU  0 

'I  i 
2ti  7 
22  :i 
:i:i  :i 
20  4 


4  u.ni. 

5  it,rii. 

B  ».m.  ; 

60  0 

50  1 

49  2  ! 

420 

41  9 

41-8 

40  I) 

40  0 

40  2  I 

390 

3!)  t> 

39  3  ' 

:«  9 

39  3 

44  2 

45  !l 

45  0 

44-1  1 

.■«l  li 

37  (1 

1 

;«i  2   : 

7  ii.ui. 


43  7 

31  0 
3t  7 
45  li 
3ii  li 

32  5 
■2H  0 
13  O 
42  H 
28  II 
27  0 
32  (i 
3(i  2 
47-9 
211  I 
24  0 

22  7 
31)  3 
IK  7 
24  I) 

23  (i 

:)i)  .s 

20  3 


49  0 
41  0 
30  9 

3!)  3 
43   I 

43  0 
34  2 

44  4 
33  1 

;io  0 

45  3 
3i!  li 
.■12  H 
27  *  .^ 
13  3 
MM 
2X  1 

20  0 

;iV2 
;i7  0 

47  9 

•2H  0 

21  3 
21  8 
40  0    I 
4N  9     j 

23  S     ! 

24  3 
37  2 
20.0     I 


8  U.I1I. 


50  5 

40  7 

41  7 

41  .s 
47  2 
43  0 
37  9 
45  3 
34  1 
3(>  3 
45  3 
3«  7 
3;i  3 

;«)  H 

14  0 
41   1 

2S  II 
2li  2 
34  1 
.•t7  8 
IX  0 
27  II 

20  o 

23  0 
40  2 
48» 

24  9 

25  2    ; 
;«i  0   j 

21  0 


9H.iii,         10  It.  III. 


I 


»i  23 


.35  1)2 


.Hi  11,3 


.V)  57 


;«i  39 


51  H 
40-5 
45  0 
18  2 
62  0 

43  0 
40  4 
4«  0 
;»  0 
37  8 

44  I) 
.37  1 

:«  9 

32  M 
15  (I 
40  2 
30  9 
2K  3 
31-8 

:<7  7 

49  3 
29  7 
20  0 
2li  0 
10  3 
.50  0 
25  1 
1.7  2 
.■til -3 
22'* 

.37  t>8 


;i2  (I 

41  0 

48  5 

61  i> 

54  4 

43  3 

43  7 

4«  0 

;m  0 

40  0    I 

43-8     i 

37  2    i 
34  9     I 
36-8    { 
46  0    I 
40  4 
32  7 
■M  II 
.34  I) 
311  7 
•52  2 
■M7     \ 
20  0 
29  0 
40  0 


11  K,ni.    I   Nun 


I 


.'lO  5 
2ii  2 
31  0 
34  O 
24  6 

:<8  !Hi 


62  2 
419 
51  0 
5.3  9 
5<i  2 
43-8 
45  1 

45  0 
34  0 
12  (I 
43  1 
.37  9 
;«>  7 
3»i  0 

46  H 
;«)  3 
;t3  0 
32  0 
36  0 
41  9 
.■)»  6 

31  2 
2(>0 

32  9 
40  6 
III  li 
27  0 
.•(3  (I 
.■12  8 
24  8 


52  3 
42  1 
630 

5(i  0 
57  ft 

42  I 
40  .-, 
M  2 
M  1 

43  li 

44  1 
311  II 
37  I. 
35  II 
4li  II 
311  7 

3;*  :i 

32  2 

37  n 

15  2 

.50  ;i 

32  X 

21  r 

:.i  II 

10  II 
.511  li 

27  :< 

Xt  li 
31  11 
27  I 


.')!)  77  !     4"  3.1 


um  iStjIf-regUlering 


11  ».iu.       Nun 
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HOBB  EnhlNi; 


52  2 

J2  3 

n  <j 

42  1 

olO 

53(1 

M  !) 

8(i  (1 

S<i  2 

57  n 

43H 

42  I 

46  1 

4h  .^ 

45  0 

44  ■.' 

34  0 

34  1 

420 

4:1  K 

48  1 

44  1 

;t7i) 

3tl  (1 

3fi  7 

37  li 

3»i  1) 

36  II 

4H  K 

4ti'ii 

39  ;t 

3',I7 

33U 

33  :i 

320 

32  2 

3«  (1 

37  n 

41  !) 

15'.' 

.\S(i    1 

50  f) 

31 '2    1 

32H 

200 

21-7 

H2  i) 

ol  0 

40  3 

40!) 

4!)fi     i 

60  t) 

2-0 

27  :i 

;i3  (1 

■XI  II 

32  8     ! 

31  II 

24-8    1 

27  1 

I  p.ni.    j    3  ,,.,„, 


3il  77 


4(1  :i3 


52  3 

41  8 

53  0 
57  0 
581 

42  0 
18-3 
48  0 
:44-2 

44  4 

45  0 

;«i  0 

37  1 
36  0 

4:18 

38  II 
34  0 
32 '2 
373    I 
40  0 

7-8 
0 

21  n 
3;)  !i 

II  s 
.■)!  (I 
■2H  IP 
X,  ! 
.'<ll  0 
27  6 

IIIIIO 


3  p.in. 


62  2 

41  2 

63  « 

57  « 

58  6 

42  3 

48-7 
44  t; 
34  1 
44  0 

lli  0 
38  !l 
38  It 
.•V>  3 
41)  0 
.■W  I 
34  II 

32  II 

37  li 

45  (I 

47  2 

34  2 

22  7 

34  2 

12  o 

."il  IP 

2.S  2 

in;  II  I 
.■*)  0  I 
27-0 


620 
41  1 
68  0 

55  B 
67  » 
420 
470 
42'4 
.33  0 
43  4 
44« 
37  II 
37  4 
;Ci  .1 
45  II 
37  li 
34  2 
32  8 
.'W  II 

lli  0 
4li  8 
32-9     I 
22  2 

34  3  ; 

42  2  , 

52  K  \ 

28  3  ; 

;I5  8  i 

211  (I  ; 

I 
27-4     I 


4  p.m. 


611.111.        6|A,m. 


40  75 


10  .Oil 


I 


5i  -8 
410 
57  0 
."w  0 
."i7  4 
420 
4«-4 
41  4 
3li  1 

43  0 

44  1 
37  4 

3"  8 

;iii  II 

4I>  « 
.■17  3 
3'  (I 
.32  IP 
38  I 
Hi  11 
l.-i  8 

32  1 

21  7 

34  II 

42  2 

.M  0 

27  8 

■M\  4 

27  0 
21)  1 

10  •>;) 


.■)1  5 
41  0 
54  3 

i»3  2 

.")5() 
41  2 
44  2 
40  li 
.3-  7 
42-8 
43  8 
.37  1 
3li  1 
;il>   I 
47  II 
Wi  I 
31  7 
31  2    i 

;t8  il 

4li  IP 
44  8 
211  II 
20  ,-1 
31  2 
41  II 
.")2  8     i 

0~     '>        j 

;t5  7    ' 

2li  II      , 

24  IP    1 
311  411 


514 

40  8 
61  2 
60-9 
54  2 

41  3 

42  1 
40  2 
.37- 9 
42  H 
42  0 
.37  0 
35 -8 
37  1 
47  7 
35  0 
31  0 

31  1 

37  9 
13  ,s 

43  IP 

29  0 

20  I) 

34  II 

41  II 

27  0    ; 
.•tli  0-    ' 

2,")  (I 

2;<  8   I 

38  73 


7  pill. 


8  ri.111. 


51  1 
40  2 
48  II 
41)  9 
53  9 
411 
.377 
39-2 
36-.S 
42  0 
4111 
'.V,  li 
3-)  1 
.37  7 
47  8 
3-1  IP 
29  II 

37-2    j 

14(1    I 

12(1 

2111 

2(1  7 

3t'(> 

12  3 
311  (P 
2C.  2 
3(i  (P 
21  () 
23  8 

37  74 


51  0 
Id  1 
47  0 
44  8 

.-);)•  I 

41-8 
3«'3 
.39  (I 
35  7 

4(P  II 
41  IP 
.35  9 
34  2 

;i8  IP 
IIP  3 
.■«i  (( 
292    j 

ai  0  j 
;w-3 

43  8    ; 
II  8 
211  I) 


42  2 
311  0 
25  2 
.tli  2 
23  2 
2.3  1 

;47'24 


9  p.  III. 


[        50  9 
39  9 
43  8 
411  ■■' 
.53  3 
41-8 
3<i-8 
390 
34-8 
41  I) 
311-3 
.^'^  « 
:«ii 
;t8  9 

."lO  0 
31    1     j 
28'9 

.10  0    I 

I 

3()8     i 

.311  IP     , 

40  1 

.'IP  2 

23  2 
3li  1 

12  3 
34  2 
24  0 
;iii  3 

23  5 

2;t  I) 

3li  IN)  1 


10  p.m. 


48-2 
311  I 
42  7 
44  4 
64  1 
411 
36'4 
38-8 
3S'2 
41  3 
39  4 
,3") -8 

;«  8 
39  9 

•")0'2 
330     i 
28  2 
30  0 
34-9 

41  7 
.37  8 
2!)'! 
23  2 
;«  3 

42  9 
.32  2 

22  (I 
37  1 

23  II 
23-3 

3B  48 


11  p.m.      Midnight. 


Mkanh. 


4«  9 
39  2 
41-9 
44  3 
M  8 
41  II 
3«t  0 
389 
34« 
43  9 
38  1 
.I-.  4 
;«  3 
40  7 

510    ! 

32  0    ! 

28  0 

■M  ■> 

34  2 

4«  7 

.36  0 

30  0 

23  II 

.17  0 

43  11 
.30  7 
21  (I 

:«)  9 

23  7     , 

24  0     ; 

36  ,54  : 


45  0 

;«»  7 

41  2 

44  2 

.-.7  9 
10  4 
37  3 
3«  1 
.35  0 
44  0 
37  9 
Xi  2 
32  9 
41  0 
52  0 
330 
27  3 
308 

34  0 
4«0    j 

35  0     , 

2II-0        : 
24    9       ; 

'''    !, 

44(1  ! 
30  0 

210  j 

3.i-3  'i 

23-0  ] 

26  3  ^' 

36  66  I 


60  38 
41  18 
IH  3li 
47  23 
51  02 
43  20 

40  80 

41  57 
34  118 

;)9  iw 

43  25 
36  1)8 
;U  80 
34  86 
46  03 
40  28 
30  96 
29  84 
34  03 
40  94 
45  06 
;*!  93 
23  01) 
30  66 
40  94 
45  61 
2«  Hi 

30  97 

31  CO 
23  64 

37  91 


S- 


\ 


m 
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HRTIOROLOOIGAL   TABMW. 

Tkmpkbatuhk  St  Toronto  Obwrvatory  for  each  Hour  from  Self  regi«terir.K 


1 

HouH  Emuso 

- 

D«T. 

i  1  ».iii. 

-j; 

2  a. in. 

3  a.  III. 

4  a.m. 

A  a.in. 

8  a.iii. 

7  a.ni. 

8  ikUl. 

9  a.m.         10 a.m. 

11  a.m. 

N«m. 

:i 

• 

" 

^ 

. 

1 

1 

27  0 

27  '. 

200            30  2 

1        Ml 

302 

:«)  8 

30  8 

31  2 

31  8 

.32  7 

33  0 

2 

125 

11  7 

!•«    1        123 

14  0 

1        18  8 

18  0 

19  7 

215            25  6 

i        26  9 

28  0 

:«. . . 

287 

21  2 

230            238 

237 

23  1 

23  4 

24-2 

28  0            27  0 

1        28  0 

20  0 

* 

320 

28!) 

208     ;        M  4 

1        29  2 

29  0 

29  1) 

29  7 

:<l)0            ;h  8 

363 

38  R 

J  .  . 

:« !l 

36  1 

33  1     ;        34  0 

:u  0 

1 

319 

322 

32  0 

317            .318 

320 

32-8 

ti      . 

27  (1 

2ri(i 

28  3            -21  <) 

!        21  1 

20  0 

21  7 

21  3 

220    1        24  2 

283 

29-fi 

7.   ... 

.•«  7 

aj  2 

35  1             36  0 

37  0 

36  9 

;«i  1 

;«)  0 

362            384 

37  0 

.38  3 

8.    .    .. 

33  T) 

332 

33  2            320 

31  2 

31  0 

31  1 

32  0 

1       3.51            ;i«7 

380 

380 

0 

35  0 

:«  7 

344     ,        32  1 

1      :e  1 

,(3  8 

33  1 

:«  8 

j        33-1     ,        ;t9  6 

41  4 

42  0 

10 

42  2 

43  0 

42  2            42  2 

42  2 

12  3 

18-2 

17  3 

i        190            498 

630 

63  7 

11 

48  3 

48-8 

17  8               48  0 

18  0 

17  It 

18  .-1 

49  0 

60  8     '        52-3 

497 

470 

12 

3.;* !» 

at  8 

33  7     I        33  7 

33  4 

S3  0 

:i2  9 

32-1 

3S0 

360 

36  1 

370 

13 

!»  i) 

.•t5-2 

35  3     ,        310 

34  7 

360 

:m9 

366 

368 

1        36-9 

377 

889 

14 

37  B 

37  (1 

37  1     1        37-2 

37-7 

38  0 

38-5 

38  8 

38-4     ;        389 

393 

40  0 

16 

3!)  2 

•■(7  7  ; 

1 

358    i        ;«  0 

.«  0 

380 

36  0 

36-8 

376    1        .392 

40  1 

428 

18..       . 

38  8 

:I8  5     ; 

:t8  .(            :«  0 

:«  7 

398 

39  3 

39-3 

39  9            410 

430 

43  4 

17     . 

28  11             L'7  0 

1 

272            irt  ti 

27  2 

27  7 

280 

28  1 

270            267 

270 

27  3 

18.    ... 

10  7             18  2     , 

18  8            19-2 

18  3 

180 

18  4 

18  9 

19  8            21  1 

21  9 

233 

10 

180     1        13  0    , 

93    '          0  4 

8-9 

3-0 

17 

2-8 

86             77    ■ 

11  1 

13  4 

20.    .. 

!l  H 

110 

12  4     1        13  3 

150 

18  9  ; 

1-7 

190 

20  0            25  8 

273 

27-3 

21 

10  1 

HI  7 

18  8               1!)  0 

10  0 

19  1     ; 

10  3 

20  0 

21  4             23  1 

25  2    i 

26  !l 

22 

23-. 

23  0 

21  3 

20  0    ; 

1(1  8 

20-2 

213     , 

220 

23  1     j        25-8 

28-8    1 

26  9 

23 

16  0    1 

I5!l 

16  5 

17  0 

17  7 

17  8 

17  8 

18  4 

20  0    i        20  9 

20  0 

18  1 

24 

-  3  8           -  4  3     i 

1 

-    4  4 

-  4  4 

-  4  3 

-  5  1 

-  4  7 

-  5  0 

-  2  9 

-  1-9    1 

1-0     I 

3  1 

26 

80                 8  l> 

It  7     1        120     i 

18!l 

20  2 

21  3 

22  3 

250 

267 

1 
290 

290 

2« 

:«  2          ;io  8 

307            30  3     1 

;«)  0   i 

30  0 

297 

300 

.31  0 

320    1 

31  7 

31  0 

27 

21  2            23  (1 

22-8             220     ; 

20  2    1 

200 

21)  0 

190 

20  3 

218     ' 

203 

200 

28 

61     ,          8  0 

1 

HO              100     I 

110 

12  0 

11  9 

13  0 

1 
14  8     '        Hi!) 

20  0    1 

21  5 

29 

186    1        10  1 

20  0     i        20  3     i 

1                   1 

21  3 

23  0 

L'S  0 

29  3 

29  4     :        30  1 

;to  0 

30  0 

30 

.V)-7             ;!5  0 

;«  9  1     .-M-H  ) 

34  H 

.•C.  5 

.-(4-8 

:«  8 

.34  7     i        35-8    i 

36-9 

;«!  11 

31   

'MO    .        2!l(( 

i 

27  0 

26'2 

25  0 

23  1 

22  0 
28  40 

21  8 

210            111  0    : 

20  1 

21  0 

Means.. 

28.30 

2fl02 

26  70 

28-78  1 

26-84  j 

26  06 

28  79 

27  80          29-44  ] 

.30  54  ' 

.-11  ll.^ 

ur  from  Self  regiBteririg 


"«TgOROLC3ICAL   TABLte. 

Ph«U.8raphic  In-trumenU  during  fhe  Month  of  December 


:.06 


r,  1897. 


I*.  III. 

11  A.m. 

Ncm. 

- 

. 

1 

at  8 

•»2  7 

33  II 

25  , I 

2A  » 

3B0 

27  0 

1        28  0 

200 

34  H 

363 

36  R 

31  8 

830 

33-8 

24  2 

i        283 

29'r. 

3«  4 

37  0 

.•W  8 

;«i7 

38  0 

38  0 

(96 

41  4 

42  0 

40  B 

530 

53  7 

«3 

497 

470 

160 

36  1 

'    370 

«» 

377 

38  » 

w  u 

393 

40  0 

193 

40  1 

426 

11  0 

430 

43  4 

■67 

270 

27  ;t 

11 

21  il 

23  ;t 

77 

11  1 

13  4 

5  (i 

27  3 

27 ;) 

3  1 

25  2 

26  11 

5-8 

28  6 

26  n 

OH 

aoo 

18  1 

10 

10 

3  1 

B7 

290 

290 

20 

31  7 

31  II 

1-8     1 

1 

203 

20  II 

in   ' 

20  0    1 

21  :i 

)  1 

300 

30  0 

,« 

35-9 

;fii  ;i 

0 

20  1 

21  II 

1 

■44  1 

30  64  \ 

i 

.•!!  IIS 

HocM  Knuwo. 


1  p.ni.       2  p.m. 


376 
2»  2 
36  » 
34  3 
30  2 
38  1 

:t<i  H 

4,-i  I 
52 '2 
43  7 
38-3 
.■»-8 
40  2 
It  M 
4:'  0 
27 '2 
24  II 

13  7 

1 
27-8    j 

25!l     I 

2«  li 

17-9 

5  0 

.'(115 

mi  7 

21  II 

22  4 
*rl 
Ml  2 
IS)  7 


I 


SI  4'J 


.<>! 


27  » 
29  1 
37  0 
.16  1 

•M  2 

V  >t 
HI  1 

4;  1 

51    1 

4:i  2 

.18  2 
40  I 

40  8 
45  2 
44  II 
27-8 
24  1 

i:t  I 

2S4 

X7     j 

25(1 

II!  3 
8  0 
32  2 
30  1 
2011 
23  7 

30  6 
3ri-8 
19  0 

31  M 


3  |i.ui. 


32-9 

36  3 
29  U 

37  (1 
36  1 
32  2 

:«)  II 

40  2 
t4  , 
,51  4 

42  2 
38  II 
400 
41  0 
44  8 

43  i; 

2li'8 

24  0 

12  2 
22  I  i 
27  4 
26  0 
14  0 

!l  0 

32  7 

29  7 

19  !l 
23  7 
31  II 
:V)  4 
18  9 


4  p.m. 


I  p. III. 


311  3 
26'7 
29  6 
38  2 
3;i  2 

;«  3 
;« <) 
;«» 2 

45  0 
610 

40  7 
37  1 
3!)  1 

41  0 
43  2 
41  3 
26  2 
236 

10  9 
23  II     ' 
2i">  «     ; 
2.)  8     ■ 

11  !l 
!r5    i 


i 


312 

2)»'8 

18  0  : 

211  0 
.'t2  4     , 
34  0 

180     i 


28« 
U  9 
28  6 
38  U 
.32-6 
34  1 
:«  0 
38  0 
45  4 
51  9 
.'W  II 
.%  8 
37  8 
40  !l 
42  1 
'Mr, 
211  II 
22  9 
8-« 

21 1 ; 

237    1 

2r2 

10  II 
7'2    I 
39  0 

27  S    I 

I 
16  3    j 

22  0 

.«  I) 

:«  !i 

16  7 


6  p.m. 


7piu.     I    8p.ni.     I    9  urn. 


25  0 
23  4 

21;  8     , 

.18  0 

32 -8 

34  3     I 

■MX 

I 
.'W  5 

45  3 

.•.19 

,17  0 

;«!  II 

:t8  7 

40  7 

112 

:«  0    I 

211  0     ; 
22  2 
6  5 

20  2 

21  1 
19  7 

9  7 

80 
29  0 
27  1 
14  0 
21  II 

;«  8 

32  5 

Wj. 


23  2 
23  1 

29  II 
.18  5 

ai  0 

;i4  7 

34  7 

.'Hi  3 
40  3 
5(1  2 
mi  5 
.•(6  1 
38  3 
III  3 
10  0 
34  3 
25  4 
21  9 
5" 
19-7 
20-9 
18  0 
9-6 
66 
29  2 
26  7 
12  9 
211  Ti 
.14-2 
31  3 
15-8 


29  0 

j        38-0    1 

'        .140 

'      ;«7   : 

3411 

3125 


30  47 


29  36 


28  .59 


28  16 


22  2 

23  I 

29  II 
380 
.14  0 
;t37 
34'6 
.15  0 
15  0 
50  3 

:iii  ii 

.Hi  II 
.18  8 
411  2 
39-8 

am 

23  I 

22  0 
43 
200 
22  0 
17  3 

82 

59 
29  3 
26  7 
1  II 
20  II 

;«  8 
.12  4 

16  3 

27  82 


20  0 
23  4 

;t2  0 
37  I 
;t8  8 
;«  1 
.14  J 
.M  3 
44  8 
50  0 
35  4 

;V)8 

,18  3 
4'i  1 
.18  8 
316 
22  7 
21  9 
«  1 
18  4 
222 
17'0    i 

I 

1  »;   I 

7'0    i 

I 

2il-     j 

26-3    ' 

110 

I 

19  8     I 

1 

an  0  I 
32  0  i 
160 


10  p.ni. 


18  2 
23  4 

:«2 

.17  0 

;e  3 

,14  0 

.14  0 
34  4 
14  0 

iVI  2 
36  0 
,'(5  9 
,18  2 
40  0 
38  7 
,10-2 
22-7 
21-8 
6-7 
18-8 
23  3 
Hi  7 
-  18 
6  0 
,10  2 
26  1 
10  2 
I.S  II 
34  6 
318 
17  0 


1  p.m.     Mi.  i.,[..,t 


27  40]        27  12 


16  0 
23  9 

,12  li 
36  7 
31  2 
33  9 
,13  8 

.XI  9 

I 

I        44  0 

I        49-4 

I       .14-7 

36  8 

;w-3 

40  0 
38  6 
29-2 
230 
19  9  ' 
7'7 
18-9 
24  4 
17-9 
-  3  0 
4  3 

30  1 

25  2 
87 

17  9 

36  3 

31  2 

15  0 

26  75 


290 

33  1     ' 

Xi-2 

.13  8    i 

43  3    ! 

14  6 
23  8 

32  1 
36  1 
29  0 

33  1 
33  2 
l)3'8 
13  3 
48'9  , 
,14  3  '■ 
35-9 

:«o 

39  6 

;« 7  '. 

28-7    : 
22  2 
17  3 

7-9  :i 

19  0     ' 
24  6 
17  2 
-  30    L 

4-9  i; 

,10  0 

25  1 
7  0 

17  7 
35  6 
31  0 
14  0 


Miami. 


I 


27  66 

2122 

27  51 
,14  43 
;43  09 

28  50 
,Vi  (13 
,16  31 
40  06 
48  39 
43  42 
3,5  31 

37  ,14 
39  30 
39  4(i 

38  04 
26  16 

20  88 
8-50 

19-71 
22  .19 

21  73 
12  80 

190 

24  68 

29  12 

17  119 

16  8;t 
29- 17 
34  16 
20  28 


»>'24  !i    28  08 


u 
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METEOROLOGICAL   TABLES 

Bahomrtric  Pressure  (at  32    Fah.)  at  Toronto  Observatory  for  each  Hour,  fron,  Selfregisteriug 


1 

HoiH 

sI.MIINft 

D.u. 

1 

1  a.in. 

i 
-  1 

2  a.iii. 

1     3  a.  III. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a  in. 

i    7  a.m. 

1 

8  a.  Ml. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

NiHai. 

„ 

1 

! 

!i 

i         " 

^ 

" 

= 

1 

1       3  12a           3127 

3  113 

i      3-090 

3  ()71 

j      3(175 

3  075 

3  101 

3  ()91 

3  085 

•.ittCui 

3  1 12" 

a 

2  !««           ;t  0(13 

2  11117 

;      2  081 

2  I«I7 

2  971 

2  '.(79 

2-98.5 

2-989           2  97!)           2  947 

2  !l2s 

3 

2-N.-1K             1'  ,S(iI 

1 

2  8(i5 

2  8.-,7 

2-83.5 

2  845 

2  849 

1 

2  849 

2  849            2-841             2809 

2  785 

4 

2  Ml)           2  .Mtu 

2-.-)27 

2  40<i 

2  4115 

2  4.59 

2  431 

2  449 

2  442           2-417           2  405 

2, TO 

ii 

2  4411           2  43.^ 

2  43.3 

j      2  400     ' 

2  309 

2  401 

2  393 

2  :181 

!        2  11(10            L'  330            2  299 

2  2.'i3 

(! 

2  34il          2  ;«i;i 

2  .■t(i7 

2  349     : 

2  320 

2  325 

2  3;t« 

2  .*-iO 

2  375           2  .'Ml           1!  :t83 

I      2  3711 

* 

2-67»    1       2  717 

2  735 

2  741     : 

2  7153 

2  781 

2  811 

2-8.-i7 

2  85-1            •_•  8(17            2-8(11 

i       2  851 

« 

2  1143           2  115!) 

2  H75 

2  ilUl 

2-061 

2  973 

2  097 

3  013 

3()15           It  (115           :)  (K)5 

2-liH'i 

2-!l2r>           2  1126 

2  Oil 

2-873     1 

2  842 

2  8111 

2-785 

2  775 

2  737           2  (1111           2  (121 

'      2  633 

10 

2  471     j      2  4i)!l 

2  f)05 

2-495    i 

2  491 

2   1115 

2  498 

2  510 

2  521            2  517           2  491 

'      2  471 

11 

2-3<t7     i      2  31W 

2  31(7 

2-389     ! 

1                   1 

2  3(17 

2  371 

2  386 

2  ,3911 

2  415            2  4111           2-405 

2  38-1 

12 

1      2-581           26(17 

1 

2  (J23 

2  (135 

2  «5;< 

2  ()93 

2  723 

2-711.3 

2  803     :       2  825            L'-84l 

2  .X3I 

13.    .   , 

14 

2  1)68     <      2  Ml 
2  71111           2,S(|-, 

2  IMi!) 
2  821 

2  9,5;i 

2  817 

2  9.30 

2-825 

2  043 
2  847 

2  061 
2  849 

2  045 
2  851 

2  043           2 -023           2-895 
2-873           2-885           2  891 

2  .■<(lil 

2sr-' 

1"> 

2  861           2m< 

2  f'H 

2871       ; 

2865 

2  8,53 

2  ,871 

2  865 

i       2  861)           2-8.W           2  8;)1 

2  8(i-' 

lU.    

2(ii)a     ,      2  7(ir, 

2  (1111 

2  (185 

2  (187 

1 

2  (103 

2  711 

2  711 

'      2  727           2737           2  731 

2  711 

17 

2  615 

2  58|-) 

2:M2 

2  M, 

2  4.55 

2  41)7 

2  345 

2  ;K)5 

2  2(17           2  189    :      2  111) 

2  Olili 

i8.    .. 

■~  tm 

2  1181 

2  127 

2  162 

2  243 

2  .•129 

2  .3911 

2  4.5.3 

2  511           2-5(19           2  607 

2  1115 

19 

2  1131 

2  iUV. 

2!»81 

3  (MW 

3  ()|!l 

3  051 

3  (J7(l 

3  103 

3  120     1      3127           3-114 

301)1) 

20 

2 'Kil     '      2  !tt7 

2  1133 

2  nil 

2  8112 

2-867 

2-819 

2  823 

2  815           2793           2  769 

2  ■  737 

21 

2  241           2  213 

1 

2  187 

2  1111 

2  1.32 

2-135 

2-16;t    I 

2  103 

2  211)           22.37    j      2-246 

2-2.-i;i 

•■"i 2  3r)H 

2  3711     1 

2-3!Ki 

2-301      : 

2  39:1 

2  :tiii    i 

2  383     '' 

2;t42 

2  313    ■      2270    i      2  225 

2  Mil 

2:t.               2  ir,i 

2  185    1 

2  ■220 

2  2(iO 

2315 

2357 

2. 'too     ! 

2  443 

2  477 

1                  ! 
2  .">07           2  627 

2 '51 7 

24 2->!)l 

2  6fl;t    : 

1 

2  (fl7 

2  iKi:i 

2-f,l)3 

2.5811    1 

1 
2-587     j 

2  ri87 

2  679 

2  mi7           2  MO     t 

2  5111 

a"!     ,          ^  ,i(,7 

2(123    i 

2'(i2(l 

2-618 

2  Mm 

2  591     1 

2.-« 

2  089 

2  51K) 

2-689     '      2  58;i 

2  ,5(11 

2«                     2  i;t7 

2  451     ' 

2-483     1 

•J  4111 

2   IIPII     ' 

j 

2  ."idll 

2  5211 

2  M8 

2.545 

2-r.45   !     2™    i 

2  .5-lii 

-'7        ,             2  IWl 

2li2!l    1 

:'  (125 

2  lii". 

2,115     1 

2  509 

2  595 

2-M7 

2  688 

2  .Wl     i      2-.'i69    ■ 

2  6^:i 

2N.            '        2  431 

2  4111 

2  400 

2  307 

2  :t8ii    : 

2  ;«ii    1 

2  1184 

2  ;195     '■ 

2  405 

2  406 

2  399    i 

2  31)1 

2!l 

2i)8IP 

2  615 

2(127 

2  1147 

2  (177 

2  111)9 

2  731     j 

2  765     i 

2792    j      2811 

2  829     1 

2  ,v'l 

Ml 

3  031 

3  0511 

3  (Hi!)     ' 

.1  il.Mii 

3  109 

3  129 

3  145 

3  I8;i    I 

3-206           3  236 

! 

3  241     j 

3  231 

31 . 

3  WKI 
2  l!63 

3  320 

3-320     ' 

3  XW, 

3  341     , 

3  340     i 

1 

2  675 

3  ;t.i5    ; 

3333 

2  692     1 

3  337     ■ 

2  1197 

3  ,339 

3  346 

3  lllill 

MnanK. 

i 

2  673 

2  (177 

2  (in 

2(169 

1 

2(182 

2  (195 

~ 

2  OKI 

2  IKIII 

3  000 
■2  907 
-.'767 

2 ;«« 

2  23i5 
2  ?97 
2  ,><.57 
2  977 
2  479 
2  473 
2  381 
2  835 
2  M43 
2  .S5I 
2  783 
2  708 
2  ().\3 
2  (131 

:i  079 

2  )189 


-•  2.- 1 
2  085 
2  515 
2  547 
■2  Ka 
2  649 
2  ."i29 
2  380 
2  818 
::'22l) 
:i  317 

-J  1117 


"om  Self-registering 
iH  INCHES  +  THK 


METROROLOOICAr>   TABLES. 

I'l.otographie  Instruments,  during  the  Monti,  of  Jo 
NUMBKRS  IN  THK  TAHLKS. 
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January,  18l>7. 


1 1  a.m.       No 


i           " 

3065          3  (IL-J 

-'  !M7           TKs 

'-'««!'       a-N-. 

2  40b          2  mill 

•J  aim        2  :;.'i;t 

•2  -.m 

2  nri; 

2W11 

2H.M 

:l  (Kin     '       2ilN!l 

•-'<i-'i        2f.,M:i 

•■im           2471 

2-4or,        2  :w:t 

2-841     j      2-.s:tl 

L'«!I5          2  .sw; 

2S>)I          2  sr:' 

2K;ti        2  xiil; 

2-731           2711 

2- Hit          2  («i!i 

2  607     i      2  i;i.5 

3-114    ;     :nw 

2  7flil          2  7.'tr 

2-246          2- 2:1:1 

2  22n           21)11 

2  527 

2-r,i7 

2  Mil 

2 -Mil 

2  583 

2  fi(il 

2frfll 

2  .Mil 

2 -Mil   1     2  rmi 

•J  ami   i     2  :«M 

2  8211     '      2  .s-.'l 

.-1  lMI     1      ;i  i'-ii 

;t  ;t4fi 

;t :(:« 

pill-         2  p.m.         ;t  .,, 


I'm-         4  p.m. 


:t  WKi 
2  907 
2  7«7 
2  3h;i 

2  2;V) 
2  ?97 
2  S.'-)7 
L'  1177 
-.'4711 
2  473 
2  3.S1 
■i  H^Ki 
2  .S4:< 
2  ,S.'iI 
2  7H,S 
2  70X 
2  (!.'>;) 
2  «3I 
.)  07» 
2  (iW» 
222; 
2  OHT, 

2  r>in 

2  54- 
2  .W< 

2  ftW 
2  ,*,2*( 
2  :w<i 

L'  SIS 

::•_'-.'!  I 
:i  :)I7 


.,- 


2  (WJI 


'  fii: 


2-9H5 
2  Wl- 
2-74H 

2-;«ir> 

2  241 
2  423 

2m;- 

2  !l7il 
2  4.-)l 
2  47!P 

2-;m 
2  a'« 

2  821 
2-S.-)3 
2-7(i!l 
2- 7(15 
2 -((35 
2-|l(U 

3 -WW 

2-l!5!) 

2  226 

2  (M5 

2  617 

2  662 

2  .513 

2  ,V)1 
2  .-,17 
2  ,377 
2-S23 

:i  217 
:i  :m 

.'  Iil2 


j     :t-ooi 

j       2-Hi)l 
i      2  73:) 

2  ;i!)ii 

j 

i  2  2(ill 
I  2  447 
2  Wll 
2-!Wl 
2  421 
2  482 
2  ;t!k-i 
2  WiO 
2  813 
2  a57 
2  7li3 
2  707 
2  023 

2  Ii!l6 

3  (Ifi7 
2  (M7 
2  2311 

2  o;ti    [ 
2  tm»    j 

2  .507 

2  506 

I 

2571     I 
2  .VMI 

2  ;«5 
'-'  s4;t 
:i  225 
:i  28:i 

2  i;4ii    I 


2-ll!)0 
2  SS3 
2-725 
2-387 
2  2SI 
2  477 

2  ixm 

2  1185 
2  417 
2  4711 
2  41!) 
2  ,S!II 
2  7117 
2-8011 
2  70:1 
2  723 
2-023 

2  731 

3  071 
2-021     i 
2-2511 

2-o;y-,    ; 

I 

2-561   ; 

2 -5711    i 
2  507 
2-5711 
2  ."1O7 

2  :t!i.-i 

2  S05 

:t  2:ii-i 
:i  2011 

2(163    : 


Hoi-H  Kndixii 
■"•Mn.         «p.„,.         7,,.,,,.     ,    ^,,,„  ^|_^__         I     _ 


2'.m 

2  SSI 
2  (186 
2  .'KIM 
2  .3()!l 
2  .515 
2  1121 
2  !W1 
2  41.T 
2   181 
2  4111 
2  8!i;t 
2  78:1 
2  S77 
2-707 
2  7:tO 
2021 
2-755    i 

3-083     ' 

i 

2  5113    I 

""  I 

2(103  ' 
2564  I 
2-5111  I 
2  502  ! 
2  5111 
2  503    : 

2  423 
2-1101 

3  247 
■  I  201 

2  (KM) 


2  icn 

2  SlilP 

2-0711 

2  411 
2  ,331 
2  .Vil 
2  !I2!» 
2  !«I3 
2  431 
'  2  484 
2  4811 
2  1117 
2-7711 
2  .S8II 
2  770 

2  727 
1-1105 
2-7B5 

3  (185 
2  5ri;t 
2-2113 
2-0111 
2  .5011 

2  6117     i 
2  4118     ! 
2(101     ; 
2  41111 
2  443 

2  1143 

3  2011 
:i  251 

2  (MI8 


2  1189 
2  S77 
2-(li1l 
2  423 
2  357 
2 -.581 
2  1133 
2  1199 
2  1211 
2  17.-1 
2  .501. 
2  1131 
2-777 
2  8S,5 
2  71W 
-'■727 
11153 

2  803  I 

3  01« 
2  537 
2  313 
2  133 
2 -.583 
2  (i02 
2  l!l| 
2  023 
2  r,07 
2  471 

2  no;) 

3- '290 

:i  241 
2-075 


2-987 
2-871 

2  (i;i3 
2  433 

2  .%58 
2  599 
2-931 
2 -98  7 
2  419 
2  401 
2  517 
2  9.S7 
2-775 
2-.S8I 
2  7.51 

2  725 
I  951 
2-823 

3  071 
2  510 
2  319 
2  1.19 
2  579 
2  (107 
2  473 

2  (131 
2-487 
2-487 
2-986 

3  297 
3  213 


I 


2-072 


3000 
2  873 
2  (119 
2  4,39 
2  .'too 
2  (Kll 
2  936 
2  977 
2  431 
2  443 
2  525 
2-1145     ( 
2-781     j 
2-879 
2  741 
2  712 

1  957 

2  8;fi 

3  (1,31 

2  4111 

2  .327 

2  147 

2  579 
2  liOl 
2  402 
2  (1,31 
2-4(19 
2  .511 

2  imi 

3  307 
3-201 

2-070    i 


p.iii. 


3  (106 

2-807 
2 -,585 
2-443 
2  ;«)7 
2  1119 

2  iiai 

2  1Hi5 
2  437 
2  425 
2.5.37 
2  947 
2  771 
2873 
2-729 
2-701 

1  971 
2-851 
2H>7 

2  107 
2  ;133 
2  147 
2-5,86 
2  (101 
2  441 
2  (123 
2  4(11 
2-520 

2  1199 

3  299 
3   197 


11  p.m.    ,      Mid. 


2  (105 


3  003 
2-803 
2-5a9 
2  4,39 
2-353 
2  (137 
2  9.3,3 
2-949 
2  447 
2  411 
2  569 
2-949 
2  776 
2  809    ' 
2  719 

2-681     j 

1-991     ' 

2-871 

2  981 

2347     ' 

2  ;M4 

2-161     j 

2-681     I 

2-597 

2  447 

2(12,3     ' 

! 

2  467     > 

2  541 

3  (KI9 
3  .101 
3   181 

2  (104 


2-991 
2  851 
2  .567 
2  451 
2  :»47 
2-0,53 
2  935 
2  93f) 
2-45,3 
2  401 
2-509 
2  IKil 
2-791 
2-806 
2-709 
2  634 
2  012 
2  895 
2-903 
2  289 
2-348 
2  146 
2  .583 
2  51HI 
2  448 
2  (128 
2  443 

2  50.3 

3  017 
3  ;«I7 
3  151   i 

2  (kii 


Means 


3  042 
2-927 
2  7.52 
2-439 
2  348 
2-4.50 
2  85;) 
2  980 
2  (ill 
2  478 
2  436 
2  812 
2-865 
2  858 
2  806 
2  707 
2  186 
2  500 
3048 
2  693 
2  243 
2  217 
2  403 
2  ,580 
2541 
2-.Vi« 
2  .U5 
2  430 

2  S23 
:i  2(MI 

3  280 


2  069 
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METEOROLOGICAL  TABLES. 

Barometric  Pressure  (at  32'  Pah.)  at  Toronto  Observatory  for  each  Hour,  from  Self-registerlng 

27  KNOLLSH  INCHEH  +  THK 


JZL 



—    -    



HoUH  t 

SDINO 

Uav. 

i 
1 

1  a.  III. 

2  n.iii. 

3  a.m. 

4  u.iii. 

5  a.m. 

(i  a.m. 

7  a.m. 

8  a.  111. 

U  a.m. 

10  a.m. 

11  a.in. 

Noon. 

1 3  117 

3  107 

3  073 

3  07i) 

3  00."> 

3  (»39 

3  029 

i 

,      3  030 

3  031 

3-005 

2-987 

1     2-95.-. 

2 2  747 

2-72H 

2  701 

'      2-(i»3 

1      2(183 

2  (183 

2(>96 

I      2091 

2  (185 

2-079 

2  071 

'     2-05,^ 

3 •2-67r, 

2  (WO 

2  (183 

2  (!83 

2083 

2  087 

2  (199 

1      2  709 

2  711 

2-727 

2  727 

i     2  724 

4.    .   ..          2  773 

2-783    , 

1 

2  7»1 

2  79!t 

2-813 

2-823 

2-841 

2-857 

2-873 

2  8)11 

2  iKW 

2-89', 

5 2-»2!l 

2«23     : 

2  (121 

2-8ill 

'      2-88r) 

2-883 

2-877 

2  801 

2-800 

2  801 

2-854 

2  829 

8 2(i07 

27«l     ; 

2  iVil 

2.53il 

2526 

2-615    i 

2-609 

2  ,-)01 

2  480 

2  403 

2  439 

2-405 

7 {      2-2oa 

2-233 

2-2.')4     1      2-26U 

2-283 

2-308    i 

2  323 

2;t47 

2-:i08 

2  .'llll 

2  421 

2  431 

8 •      2'651 

2  547 

2-547           2537 

2  53<J 

2  542    1 

2  543 

2  f)45 

2-5.10 

2  .->4u 

2-647 

2[>^m 

8...      .;      2  b;3 

2  (i8,3 

2  (iH!l           2  707 

2  725 

2741 

2  755 

2-771 

2-783 

2-789 

2-793 

2-7H4 

10 1      2  SJ4 

2»iW 

2-880    ( 

2-892 

2  924 

2  940    i 

2  IMO 

2-984 

3  (KM 

3-014 

3  010 

2-)l)H' 

11 i      2  !I32 

2  iKlO 

2-1128    : 

2  !I30 

2-928 

2  928 

2  1I.-.1 

2  1172 

2  !»70 

2-900 

2  918 

2-8i»li 

12 ll      2fi79 

2544 

2  502 

2  474 

2  428 

•2  a>.m 

2  374 

2  340 

2-314 

2-285 

2  288 

2-200 

18 ;!     2  WW 

268H 

2  712     ; 

2-730 

2-758 

2-7t8    1 

2  820 

2-8,-);t 

2  853 

2  858 

2-872 

2-8.S2 

14 1      2fi(i2 

2  li2H 

2  rm 

2-m 

2-538 

2  517     : 

2. Ml 

2-50(1 

2  522 

2  520 

2-522 

2  521' 

16 l!      2  OSfi 

2(i32    : 

2  lilll 

i 

2-5M0 

2  593 

2-572     1 

2  509 

2  573 

2-105 

2  502 

2  562 

2-5i:i 

10 j      2-37« 

2  ;W4     I 

2  382    i      2388 

2  392 

2  404 

2-428 

2  450 

2  452 

2  400 

2  404 

2  4,-.2 

17 j       2-44fi 

2  424 

2.173     j      2316 

2  27(i 

2  232    j 

2  230 

2  244 

2  204 

2312 

2  314 

2  314 

18.    ...            2  412 

2  454 

2  47(1     !       2  402 

2-50(1 

2-620 

2642 

2-574 

2  6)10 

2  694 

2-010 

2  012 

19 !]      277(1 

h 

2  7!I2 

2788           2-.S04     j 

2830 

2-868     i 

2880 

2914 

2  )I34 

2  (t44     ; 

2  1I62 

2-9110 

20 i       3  011 

3  002 

2)177           2iK     ' 

2  9ft-> 

2-949 

2  931 

2  911 

2  8r>:i 

2  803 

2  795 

27i:i 

21 

2  22<J 

2  2M     \ 

22(11           2285    1 

2315 

2  32!l 

2  374 

2  381 

4  409 

2  462    1 

2  423 

2  4111 

28 

2  (kiS 

2(171 

2(157           2(157     ; 

2-07(1 

2(143 

2  (HI 

2  027 

2  527 

2  498     : 

2-451 

2-387 

88 

2  177 

2  173    i 

2  172    i      2  16!l 

2-189     j 

2.209 

2  200 

2  311 

2  325 

2  30;i    1 

2  ;i09 

2  3?.', 

24 1 

2riM) 

2fi«2 

2«10 

2  (128     1 

2-004     1 

2(184     '■ 

2  720     ! 

2  74(1 

2  7.">8 

2-772    i 

2  774 

2  757 

26 1 

2  mi 

2-568 

1 

2  555 

2  .U't 

2  CAX    1 

2  .W2 

2  59(1     i 

2(130 

2  (148 

2(108    j 

2-000 

2  liKI 

26 i      28«i 

2  874 

2-870           2  871 

2  S7H 

2  894 

2  tlfl3 

2  917 

2  910 

2  1114     1 

2  1108 

2  8!i7 

27..                  2  !H!4 

2  IXkO 

2  1102           2  1172 

2  1)78     ! 

2  !t92 

3  (K)4   : 

3(128 

3  028 

S  ()27 

3  1)30 

3  (y.-i 

28 

3  023 

.1021     ! 

3017     1      3011     1 

3  015 

3  015 

.'1  OfiJt 
2(178 

3  079 

3  107 

3  137 
2fllKl    i 

3  150 
2(106 

3  175 

Meaiw. 

2  lUlU 

2  (l(i8 

2-(W3 

2  (UK) 

2  (1(14 

2  008 

2(191 

2  09:1 

2  i\x:t 

--'919 
2  027 
2  708 
2  889 
2  805 
2  .170 
-'430 
2  518 
2  774 
2-9(10 
2  .'<(10 
2  243 
2  800 
2,114 
2  404 
•-'  IIM 
2  .KKl 
2  OK) 
--'  Wk, 
-.'  1149 
2   IKjl 
2  -.Ui 
L';104 
■-'  710 
--'  IWS 
1!  177 
::  Ml7 
:i  I'M 
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IIouii  KviiiNt; 


11  a.  in. 


Noon. 


2!)87 

1   2-w,:, 

2  «71 

i   2 -aw 

2727 

2  724 

2  !K« 

2 -Sit', 

2-854 

2  «a) 

2  4.'i9 

2-4(ft 

2-421 

2-4;il 

2-M7 

2 'Kid 

2-7'.t3 

2-7H4 

3  010 

2  !W' 

2-IM8 

2-8»li 

228)* 

2-2li0 

2-872 

2-8S2 

2-522 

2  DL" 

2  662 

2-51,-! 

2  4«4 

2-4.-.-.' 

2314 

2  ;tl4 

2-(ilO 

2  OIL' 

2!I62 

2-!lliU 

2-7«5 

2--IH 

2423 

2  4!M 

2461 

2-387 

236» 

2  375 

2  774 

2-757 

ama 

2-1184 

2')I0N 

2  8iP7 

3  1)30 

3  OLVi 

31D« 

3  17i'. 

1  p.m. 


--'  910 
2  027 
L'-7(l« 

L'  88!) 
L'  805 
■J  XTO 

-'  4;w 

•J  .518 
L'  774 
--'-IKiO 
2  .800 
2  243 
2  WiO 
•-'.514 
•-'404 
■-'  434 
•-'  .ra 
2  WH) 

•2  '.m 

2  (;4!» 
•.'180 
2  XA 
■1  :tl!4 
2  740 
2  rW8 
2  177 


2  p.m. 


::  M17 
:i  I'M 


2-885 
2  02.5 
2-707 
2  887 
2-780 
2-335 
2-4.10 
2  .507 
2  702 
2-!K!2 
2 -.838 
2-247 
2  .S(iO 
2  504 
2  4:«) 
2  42(i 
2  310 
2  Ik)  I 
2  05 1 
2-570 
2  ,523 
2  .•KM) 

2-;«i« 

2-725 

2  004 
2-870 

3  008 
.■I  I.")? 


2  OBfi 


2  118.'* 


3  p.m.         4  p.m. 


2-800 
2  027 
2  701 
2  80.5 
2  791 
2 -.'SO  I 
2  157 
2  .527 
2-700 
2-1W4 
2  ,840 
2  282 
2-848 
2.500 
2  4(M! 
2  4;i0 
2  .'too 
2  012 
2-905 
2-505 
2  ,521 
2  ;t05 
2  .370 
2  700 
2  702 

2  870 
2- 91)0 

3  2;)i 


a  (Mi 


2  UA3 


2-8(15 
2  (i33 
2  717 
2-901 
2-709 
2  -  275 
2  81,1 
2,541 
2  774 
2-904 
2  838 
2  .12,1 
2  .8,10 
2  ,521 
2-402 
2  434 
2  ,102 
2  040 
2-!t75 
2  411 
2-,'-)39 
2-289 
2-370 
2-002 
2-722 

2  878 
2-90!) 

3  249 


0  p.m. 


'  p.m.     I    8  p.m. 


2  UGfi 


2-855 
2  0;!7 
2  72;i 
2  911 
2-771 
2  2(!« 
2-M 
2-5.50 
2  780 
2-ik54 
2-822 
2  ,K»i 
2  822 
2-528 
2  ,194 
2-440 
2  ,100 
2  072 
2-976 
2-385 
2  570 
2  205 
2-;t72 
2  l'«82 

2  7(>0 
2-880 

3  (Ifti 
3  203 


ami 


2-856 
2-(a57 
2-731 
2-929 
2-7.14 
2  247 
2  519 
2 -,581 
2  792 
2-902 
2 -80(1 
2  tOti 
2-820 
2  .540 
2  ,194 
2-448 

2  ;too 

2  092 
2-989 
2  .129 

2-oai 
2  2<a 

2  ,178 
2-082 
2 -7815 
2-884 
3-007 
3  279 


2  (Min 


2-8,19 

2  071 

2  741 

2-9,11 

2-725 

2-241 

2-636 

2,599 

2  810 

2-!Vi8 

2770 

2  402 

2-79,8 

2-.5,r^, 

2-,l!i4 

2-402 

2  282 

2-701 

2!)<)7 

2-283 

2  036 

2249 

2  400 

2  070 

2-812 

2  8S(i 
3-021 

3  ;t07 

2070 


9  |).m. 


2-807 
2  074 
2  7,54 
2  9,11 
2-707 
2  234 
2-r).15 
2-021 
2-814 
2  !H«i 
2-7:10 

'2'm 

2  702 
2-.'-|07 
2  ,184 
2-482 
2-270 

2  724 

3  ()01 
2-259 
2  049 
2  '245 

2  410 
2-(H4 
2-822 
2 -.890 

3  021 
3  315 

2B69 


2-796 
2-074 
2  701 
2-933 
2-(i84 
2-215 
2-629 
2-647 
2-814 
2  !M>0 
2  715 
2  643 
2-74(> 
'■itm 
2 -.184 
2  490 

2  .102 
2-7,12 

3  {)06 
2-224 
2-057 
2  255 
2  440 

2  mi 

2  830 
2-008 

3  1)27 
3  ,126 

2  071 


1  2-779 
2  676 
2-701 
2-932 
2-604 
2-207 
2-5.16 
2-0,57 
2-822 
2  Wis 
2  696 
2  ,583 
2-7,58 
2-592 

2  ,170 
2  482 
2-,12(i 
2-760 

3009 

2  189 

2  (!03 

2  235 

2  400 

2-012 

2  832 
2-915 

3  031 
3  ,129 

2-073 


lt>I'.m.        11p.m.     Midnight 


2-767 

2-681 

2-771 

2-923 

2-647 

2-195 

2 -Ml 

2-657 

2-820 

2-964 

2-060 

2  012 

2  726 

2  604 

2  370 

2  472 

2 -.150 

2-750 

3-007 

2-185 

2-661 

2- 199 

2  480 

2-594 

2  8.10 
2-928 

3  023 
3  .121 

2-071 


2-7G1 

2-681 

2-771 

2-917 

2-630 

2-203 

2-6(i5 

2-669 

2-838 

2-<M2 

2  023 

2  644 

2  066 

2022 

2-378 

2-450 

2  380 

2  762 

3  006 
2-207 
2-669 
2  191 
2  510 
2-578 

2  844 
2-943 

3  021 
3  313 

2  671 


Meanb. 


2-938 
2  674 
2718 
2-876 
2-804 
2-.185 
2  414 
2  507 
2  769 
2-0.51 
2-853 
2-417 
2  791 
2-661 
2-490 
2  437 
2  312 
2  010 
2-928 
2  030 

2  474 

3  428 
2  ,134 
2  670 
2  690 

2  893 
3-000 

3  174 

2  071 
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Baromethic  Pressure  (at  :i2'  Fah.)  at  Toronto  Okservatory  for  each  Hour,  fro.n  Self-registering 
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5«< 


Day. 


3., 
4. 

5.. 

0.. 

7.. 

8. 

9. 
10,. 
11.. 
12.. 
l.-i. . . 
14. 

in. 
l(i. . 

17... 

IS. 

19     . 

20... 

21 . . . 

22.... 

2.1... 

24   ... 

2.5. . . . 

26.... 

27... 

2H... 

29... 

:to 

31 


Hour  Ending 


1  a.in.         2  n.iii. 


3-2!l7 
2  719 

2  4r)3 
2«0il 
2719 
2-57r) 

3  3(M 
3  057 

2  csr. 

2  141 
2 -.541 
2-821 
2(i30 

2  B79 
•2m 

3  179 
3- 181 
2  (191 

2  4;n 

1  iWl 

2  2M 
2  .Wl 
2  067 
2  049 

1  '.rkl 

2  2.')? 
2  ri09 
2  739 
2  !Hil 
2  9:w 
2  WIT) 


3  27.5 
2  7.51 
2  412 
2  S41 
2  (!7(! 

2  044 
3-2!l3 

3  or.i 

2  GU 
2  121 
2f>41 
2  2.57 
2«80 

2  (11.5 
2«(i7 

3  L03 
3  107 
2  0113 
2  421 

1  9;i7 

2:m 

2  Ml 
2  Ml 
2019 

1  9H7 

2  aw 

2  .50!) 
2  757 
2  941 
2  939 
2  977 


I  84r> 


2  (Ml 


3  a.m. 


3  249 
2777 
2-335 
2  863 

2  025 
2-70it 

3  291 
3-037 
2-(i01 
2  127 
2  r.41 
2  2.57 
2  7,30 
2  513 

2  885 

3  225 
3  147 
2  021 
2-413    I 
1-925 

2  319 

2  ,573 

2  544 

2  OOil 

2  007 

2  271 
2  ,509 
2  779 
2  9,'I7 
2  937 
2  987 


4  ft.m.     I    5  ii.m. 


I  (i37 


3-219 
2-IMi7 
2-291 
2  'Ml 
2  ,577 
2  7,53 
3 -.303 
2  'MJ 
2.575 
2  141 
2  ,539 
2  205 
2  770 
2-421 

2  893 

3  2.34 
3  1,39 
2  (iOO 
2  404 

1  925 

2  XJO 
2  545 
2  561 

1  959 

2  025 
2  284 
2  .512 
2  809 
2  949 

2  931 

3  (K);t 


2  63!! 


3-200 
2  839 
2-273 
2  9,39 
2  5Ch) 
2  801 
3-32!t 
2  9«;t 
2  573 
2  109 
2  .545 
2  143 
2  800 

2  335 
2 '929 

3  205 
3  135 
2  ,W1 
2  402 

1  917 

2  351 
2  .W 
2  ,^39 

1  !I71 

2  (MG 
2  Ml 
2  ,525 
2-829 
2  9a5 

2  934 

3  0.3;t 

2m 


6  a,ni. 


3  175 
2-871 
2  203 
2  981 
2  517 

2  881 

3  340 
2  972 
2-563 
2  20it 
2  559 
2  101 
2-820 
2  2.55 

2  ittil 

3  ;t07 
3  1,3;) 
2-575 
2  395 

1  9D1 

2  .375 
2  ,529 

2  r>5i 

1  iHW 

2  ()fi9 
2  319 
2  CM 
2  8f.7 
2  975 

2  949 

3  (V-),-t 

2-044 


7  11,111. 


8  a.iii. 


3  129 
2-901 

2  245 

3  009 
2-459 
2  943 
3-341 
2  957 
2-55.3 
2  247 
2  591 
2-073 
2  850 
2  22,3 

2  !I73 
3-,3tl 

3  i:m 

2-501 
2  ,397 

1  -iK)7 

2  407 
2  525 
2-6.V. 

1  893 
2075 

2  ;a5 

2  Ml 
2-881 
2-!Kt9 

2  !Hi3 

3  (IKt 

2  IH9 


3-115 
2-931 

2  201 

3  031 

2  425 

3  001 
3-356 
2-961 
2  5.39 
2  291 
2-605 
2  045 
2-8.S8 

2  12.5 
3 -(101 
3-3.59 

3  115 
2-.^i31 
2-;W9 

1  955 

2  421 
2  499 
2 -.543 
1-873 
2  (»8n 
2  :H3 
2  581 

2'.m 

2  9il5 

2  IMi5 

3  089 

2-Bf.2 


9ft.ni.         10a.i„.        11  a.in.       Nai 


3-001 

2  '.Ml 
2-293 
3-051 
2-. '187 
30,55 

3  .361 
2  947 
2  .541 

2:m 

2  fin 
2  017 
2  920 

2  095 
3021 

3  371 
3-111 
2  523 
2  .■«9 

1  P3:t 

2  461 
2  495 
2  52:1 
1-8.58 

2  (cm 
2  .353 

2  (Ml 

2  929 

3  (N)3 
2-!Hi7 
3  (W9 

2  6,57 


3  (»18 
2-951 

2  317 

3  051 

2  ,336 

3  0!  17 
3, '164 
2  !I25 
2  518 
2  ,389 
2-027 
l-iW8 
2-955 

2  099 

3  1)21 
3  .371 
3-088 

2  tm 

2  ;«!!! 

1  941 

2  481 
2-509 
2  621 
1  844 

1  107 

2  l«iy 
2  1119 
2  !»3fi 
2  !I9!I 

2  !I67 

3  101 

2  (i68 


2-945 
2  949 

2  347 

3  043 

2  311 

3  121 
3  361 
2-885 
2  511 
2  423 
2  645 
1-975 
2-900 

2  149 
3-019 

3  363 
3  063 
2  493 
2-355 

1  952 
2-498 
2-409 

2  513 

1  827 

2  113 
2  371 
2  (il9 
2  !)29 
2  !)9I 

2  !M9 

3  1U5 

2  65;t 


2-,S85 
2-!l,'t7 

2  .3!B 

3  044 

2  2.'),-! 

3  HI 
3-:t,-!5 
2-H'Jl 

2- 4m 
2-449 

2  (i(i9 
1-99,1 

2  972 
2-2;« 

3  (KW 

3  at;] 

3  046 
2-4mi 
2-337 

1  972 

2  515 
2  4(i!) 
2  111 

1  817 

2  127 
2:t7:) 
2  li-JI 
2  !i;i;i 
•J  '.171 

2  in;i 

3  115 

2  m-> 


1  l>.lll. 


L'  .><0!» 

-'  '.m 

2   109 

.-1 1121 

"201 

:t  140 

,-|  311 
2  H55 
2  4,59 
2  I5!l 

2  mn 

2  1115 
2  9,53 
2  2.83 
;i  1103 

:i  351 
.-I  nil 
L'  Mil 
■_'  •JH.-t 

1  '.w| 

2  r.LM 

L'  171 
■J  111 
1  ,soti 
■d  123 
2-;i75  I 
L'  (-.17 
2  :i.".i 
2-!u. 
2  nil 
;i  113 

:'  i;io 


\ik 
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Hour  Kndino 


II  a.m. 


2  iMS 
2S4!t 

2  347 

3  (M3 

2  311 

3  121 
3  3f)l 
2S8r> 
2  511 
2  423 
2  (Mfj 
l-97r) 

2  aeo 

2  14il 
3(1111 
3-3<W 

3  ()63 
2  493 
2-355 

1  ■!I52 
2-498 
2-409 

2  513 

1  «27 

2  113 
2-371 
2  fill) 
2  92H 
2  !t9| 

2  illil 

3  IU6 


2  (IM 


Nixm. 


2N«5 

2-ii:)7 

2  M 

3  041 
2-2f>ii 
3-Hl 
3-:t,-!5 
2  H'Jl 
2  4((!l 
2- 449 
2  TO 
l-9!)3 

2  972 
2-2;« 
3009 

3  3i;i 
3  046 
2  4«() 
2-3;!; 
1-972 
2  515 
2  4(i9 
2  411 

1  HIT 

2  IL'7 
2-373 
2  (i-Jl 
2  !):);! 
2  :i7l 

2  in;i 

3  115 


2(152 


1  {i.iii. 


L'  Him 

2  !I03 

2  4(«l 

3  021 
"201 
3  140 
3  311 
2  S55 
2  459 
2  159 
2  («« 
2  1)15 
2  953 

2  2.S3 

3  003 
3  351 
3  oil 
2  Mil 
2  2S;t 

1  1W4 

2  521 

i 
2  171     ' 

2  111 

1  sot; 

i 

2  123 

2 -.-1:5   I 

2  :i.".l 
2-'.C.5 

2  11(1 

3  113 

2  i.io 


!  p.  111. 


2-743 
2  875 

2  441 

3  (KI5 

2  143 

3  149 
3-277 
2  821 
2  423 
2  4fi7 
2-«f<t 
2-0(U) 
2  949 

2  3(>1 

3  (121 
3-329 
2-9(i(i 
2  424 
2-239 

2  on 

2  5;)9 
2  463 
2  113 

1  789 

2  123 
2  ;i7ll 
2  016 
2  915 


2  949 

2  923 

a-KXi 

a  (131 

3  [i.tii. 


4  ii.iii.         5  I 


2-095 
2  801 
2  407 
2  iW7 

2  133 

3  171 
3  257 
2-802 
2  395 
2  485 
2  (M 
2-107 
2-93;i 

2  429 

3  0:)0 
3  ;i()7 
2  935 
2-425 
2-215 
2  (k5r. 
2  "liV) 
2-401 
2  371 

1  790 

2  139 
2  393 
2  013 
2-913 
2-931-, 

2  915 

3  103 

2  u:u 


2  fl:M 
2  849 
2-507 
2  gJHt 

2  12.-1 

3  181 
3-2,31 
2  701 
2  ;ti5l 
2  485 

2-o;« 

2  127 
2-949 

2  477 

3  Will 
3  ,301 
2  911 
2  413 
2  217 
2  09,3 
2  573 
2  481 
2  ,353 

1  802 

2  101 
2  413 
2  (il5 
24107 
2  914 
2  1105 
3-093 

2  (UtO 


2-0-11 

2-827 
i-.557 

3  oo;t 

2  131 
318i-) 
3-213 
2-713 
2  347 
2  485 
2  C.S3 

2  151 
2-931 
2;Vt7 

3  (k58 
3  285 
2-891 
2  420 
2-194 
2  129 
2-681 
2  r)05 
2-32;t 

1  815 

2  177 
2  437 
2  IJ31 
2  iK)9 
2  !I06 

2  !I01 

3  (»86 

2  lUM 


P"i-  Op.in. 


2  1127 
2-809 
2  OOI 
2  989 

2  1,39 

3  215 
3  209 
2  743 
2-319 
2-499 
2  Oil 
2  207 

2  924 
2-0O0 
3071 

3  273 
2-867 
2  431 
2  100 
2  1.58 
2-579 
2-549 
2-291 

1  ,s;v. 

2-203 

2  4(» 
2  CifiO 
2  919 
2  913 

2  IKIT) 

3  08;t 

2(142 


I  p.iii. 


2-029 
2  773 
2  051 
24147 

2  181 

3  2;t7 
3-197 
2-739 
2  311 
2-510 
2  (i07 
2  ,317 
2-925 
2  051 
3-082 
3-281 
2  SJVi 
2  431 
2129 
2-l.S.-i 
2-5.S7 
2,571 

2  275 

1  801 

2  220 
2-48,5 
2  Ii09 
2  923 
2  931 

2  918 

3  101 

2  tl."iO 


8  p.m. 


20.30 
L  "'iil 
2-077 
2  943 
2  231 
3-255 
3-171 
2-715 
2-280 
2  513 

2-r„-,7 

2  ,303 
2-lNll 
2  713 
3-087 
3-277 
2-825 
2-439 
2-10;5 
2  203 

2-r)85 

2  570 
2  201 

1  879 

2  2;i9 
2  503 
2-083 
2  923 
2-9,37 

2  !)27 

3  HI 

2  (i53 


2  031 

2- 0-9 
2-711 
2-899 

2  273 

3  a->8 

3  153 

2-7lt7 
2-203 
2-517 

2  .540 
2-419 
2-893 
2-703 

3  101 
3  2,54 
2  793 
2  441 
2  000 
2-209 
2  574 
2-570 
2-227 
1-893 
2  247 
2  515 
2-091 
2-923 
2  935 
2  931 
311;) 

2or,i 


»p.in.        10,..ni.       np.m.     Midnight. 


2  045 
~  014 
J  711 
2-805 

2  ,338 
3-2(«! 

3  121 
2-093 
2  2;t5 
•iiM 
2-523 

2  477 
2- 8159 
2-777 

3  117 
3-2115 
2  775 
2-442 
2 -039 
2  223 
2-0O3 
2  592 
2  211 
1-905 
2  247 
2  509 
2  703 
2  921 
2  927 
2  937 
3-115 

2  flf>7 


2-009 
2  ,505 
2  701 
2-813 

2  ,393 
3-200 

3  081 
2-009 
2  201 
2  543 
2  475 

2  527 
2-813 
2-803 

3  i;i5 
3  213 
2  743 
2  439 
2  009 
2  202 
2-013 
2-570 
2  177 

1  927 

2  247 
2  ,509 
2  709 
2  !W7 
2  927 

2  943 

3  131 

2  (148 


2-081 
2  495 
2 -785 
2  753 

2  471 
3-283 

3  079 
2-061 
2  171 
2-641 

2  411 
2-670 
2-737 
2-827 

3  153 
3  195 
2  713 
2  4.33 
1-987 
2-273 
2-001 
2  576 
2  125 

1  1145 

2  261 
•iMH 
2  717 
2  9,57 
2  927 
2-949 
3-153 

2  (143 


Meanh. 


2-!K)l 
2-HflO 
2  400 
2  960 

2  ,359 

3  065 
3  201 
2-860 
2  430 
2 -.379 
2-68,3 
2  2(X) 
2-804 

2  457 

3  ()14 
3  287 
2-988 
2  601 
2-2(M 
2044 
2-486 
2  62U 
2  411 

1  887 

2  128 
2  ,'(89 
2  009 
2  .890 
2-951 

2  9;iO 

3  ()79 

2  (144 


'<i 
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HETEOROLOOICAL  TABLB8. 

Babomktr.c  PreHsure  (at  32»  Kah.)  at  Toronto  Observatory  for  each  Hour,  from  Self-registering 
27  KNCiLKSH  INCHES  +  THE 


Day. 


6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11.. 
12.. 
13.. 
II.. 
16.. 
1"). . 
17. 
18. 
19.. 
20.. 


23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
2S, 
2!t.. 


1  a.ni.    2  n.ii 


MeaiiH.. 


3  16fi 
2  U86 
2  940 
2'!I08 
2-308 
2  256 
2  604 
2  722 
2588 
2  498 
2  708 
2  940 
2  962 
2-486 
2  643 
2-608 
2  456 
2-(iX8 

2  300 

3  159 
3-154 
2-954 
2-756 
285r 

2  446 

2  450 

2  600 

2686 

2  66<i 

2  UK) 

2  692 


3  166 
2  !I7H 
2-96«i 
2-890 
2302 
2  248 
2  li()( 
2  718 
2-547 
2  49»i 
2  692 
2  954 
2-930 
2-485 
2  622 
2  492 
2  437 
2  690 

2  212 
3-183 

3  148 

2-9:« 

2-75«i 
2  644 
2  432 
2  424 
2  614 
2-682 
2  664 
2  (i48 


Hour  Ending 


3  a.in. 


2-(iH3 


3  154 
2  978 
2  iWl 
2  854 
2-296 
2-256 
2  615 
2  716 
2-528 
2  506 
2-687 
2  970 
2  898 
2-484 
2  622 
2  482 
2  424 
2-686 

2  246 

3  214 
3  157 
2  909 
2-762 

2  ra2 

3  412 

2-406 
2  (i32 
2  688 
2  542 
2  6211 


4  a,  in. 


2  679 


3  163 
2  976 
2-988 
2  844 
2  306 
2  262 
2  612 
2  69<i 
2  514 
2  522 
2-(W6 
2  996 
2-866 
2-608 
2  606 
2-470 
2  418 
2  672 

2  214 

3  234 
3  158 
2  906 
2  7ti8 
2  644 
2  404 
2  372 
2-644 
2  712 

2-.5;w 

2  (h'l8 
2-678 


6  a.ni. 


3-182 

2  976 

3  010 
2  824 
2  .-tI4 
2  266 
2  (^2 
2  718 
2  504 
2  .546 

2  694 

3  016 

2  mG 

2  536 
2  610 
2-476 
2  414 
2  672 

2  206 

3  254 
3  160 
2'.m 
2-766 
2-662 
2  406 
2  354 
2  (i64 
2  712 
2  536 
2  (H6 


a.m.         7  a.m.         8 


2  683 


3  214 

2  976 

3  036 
2-806 
2  312 
2-288 
2  f.44 
2  716 
2  504 
2-6<!6 
2  710 
3-046 
2-814 
2  WW 
2-612 
2  480 
2-420 
2-680 

2  288 

3  28(; 
3  178 
2  912 
2  774 
2  676 
2  418 

2  321 

2  (184 

2  707 

2rM 

2  648 


2-6»4 


3  214 

2  980 

3  0»i2 
2-784 
2  310 
2  ;«M 
2  067 
2-750 
2  511 
2-582 

2  734 

3  070 
2-782 
2  594 
2  624 
2-482 
2  428 
2  (i86 

2  362 
3-302 

3  176 
2-!l06 
2  790 
2  6% 
2  412 
2  28<i 
2  716 
2  700 
2  658 
2  («i3 


2  705 


3-219 

j      2  !t68 

j      3-082 

{      2-782 

2  310 

2  312 

2  («i0 

2  741 

2  470 

2  600 

2  746 

3  090 
2  766 
2-604 
2-616 
2  477 
2  426 
2  (186 

2  438 

3  316 
3-178 
2-882 
2-800 
2708 
2  410 
2  246 
2  732 
2  (192 
2  574 
2  682 

2T07 


a.m.         9  a.m.        10  a.m.        11  a.m.       Noon 


3  214 

2-959 
3-096 
2-700 
2-2)18 
2-320 
2  666 
2  746 
2-422 

2  616 
2-750 

3  106 
2-732 
2  006 
2  004 
2  480 
2  432 
2-679 

2  630 
3-314 

3  174 
2  868 
2  7S8 
2  706 
2  388 
2  208 
2  742 
2-(i88 
2  68(i 
2  (168 


2  705 


3  222 

2  938 

3  100 
2-730 
2  287 
2  332 
2  (170 
2  73«! 
2  442 
2  630 

2  755 

3  121 
2708 
2  (ilO 
2-602 
2  ■182 
2  448 
2  (idl 

2  026 

3  310 
3  IC^O 
2  846 
2  768 
2  714 
2  372 
2  1!KI 
2  758 
2  (KW 
2  598 

2  a^^ 

2  706 


3  212 

2  914 

3  090 
2  721 
2-254 
2  338 
2  672 
2  734 
2  418 

2  628 
2-752 

3  124 
2  680 
2-621 
2-588 
2  478 
2  459 
2  642 

2  694 

3  300 
3- 164 
2  816 
2-760 
2  708 
2  352 
2  180 
2  7r>4 
2-658 
2-594 
2  638 

2  6U8 


3  194 

2  «»« 

3  084 
2(«5 
2  itx 
2  340 
2  (W4 
2  72H 
2  MS 
2f,'ii 

2  74(j 

3  130 
2  (i4(i 
2  (» 
2  570 
2  4WI 
2  4M 
2(m 

2  7W( 

3  2m 

3  mi) 

2-114 
2  744 
2  6IW 

2  :m 

•2  'J  10 
2  7« 
2  IM 

2  m 
2  02! 

•2  lixfj 


I  p.m. 


3  178 
;;  870 
3  0()4 
■J  642 
2  188 
2  XyH 
L'  1)94 
'J  712 

L'  ;«4 

L'  Ii2() 

2  746 

3  VM 
a  (127 
■2  CM 
2  5.54 
-.'  tlW 
2  481 
2  616 

2  820 

3  276 
.'I  120 
■2  781 
2  716 
2  t)87 
2  336 
2  274 
2  728 
'•  608 

■-'  !m 

2  582 
2  (i81 


,  from  Self-regiateriiig 
.KSH  INCHES  +  THE 


MKTEOP.OLOGIOAL    TABLBB. 

Photographic  Inatruments,  during  tho  Month  of  April,  1897. 
M'MBERS  IN  THE  TABLES. 
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HocB  Endino 

11  a.in. 
3  212 

Noon. 
3  194 

1  p.m. 

2- p.  111. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

'    8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  ,..m. 

Midnight 

-    Mraks. 

" 

- 

- 

- 

- 

>22 

,. 

u 

^ 

t3« 
00 
30 
^7 
32 

2  914 

3  090 
2  721 
2  254 
2  338 

2>m 

3084 
234G 

3  178 

2  870 

3  064 
■2  r.42 
2  188 

3  154 

2  851 

3  040 
2  610 
2  101 

3  126 

2  k;« 

3  026 
2.').(8 
2  161 

3  115 

2  Kir, 

3  o;« 

2-518 
2-l(i8 

3  092 
2  H;Ki 
2  '.m 
2-492 
2-172 

3086 

2  838 

3  016 
2-464 
2  1!)2 

3  074 

2  844 

3  014 
2  4.36 
2  222 

1      3  069 
2  8.55 

i      3  024 
2  4.32 
2  23!) 

3060 
2-8(H 
3  000 
2  414 
2  252 

3038 
2  876 
2-983 
2  378 
2  262 

3-030 
2-898 
2-964 
2-360 
2  259 

3004 
2020 
2924 
2  326 
2  260 

:  3  139 
2  910 
3021 
2  63S 
2  263 

70 
36 
42 

2  672 
2  734 
2  418 

2«I4 
2  72H 

•J  m 

2  1)94 
2  712 

2  372 
2-686 
2  704 

2  394 
2-678 
2  (i82 

2  424 
2  678 
2  t;72 

2  464 

2-t>,S2 
2  t»8 

2-484 
2-(W8 
2  6.'.2 

2  ,524 
2-694 
2  648 

2  662 
2  715 
2  (i44 

1 

2.570 

2  716 

2-ti64 

2-686 
2  718 
2-645 

2-598 
2-728 
2  6;)9 

2  mt 

2  615 

2  3!)4 
2  673 
2694 

30 

2  628 

•2&i 

2 -334 

2  ;«30 

2  312 

2  33(i 

2-3.'.8 

2  302 

2  368 

:      2  404 

2-4;)8 

2  456 

2-468 

2  476 

2436 

n 

2752 
3  124 

•27m 

3  130 

2  716 

2  646 
2  739 

2  (ifi-l 

2-7;w 

2  6,W 
2-741 

2-6.W 
2-70<i 

2-6,'.8 
2-788 

2  664 
2  824 

2-688 
2  844 

2  706 

2-864 

2-710 
2  876 

2  720 

2-896 

2718 
2  918 

2-622 
2  767 

m 

2  680 

2im 

3  i:*) 

3  126 

3  098 

3-100 

3  088 

3  098 

3  080 

3  068 

3045 

3036 

3  018 

2  992 

3-060 

a 

2  ■621 

iiiiM 

2  627 

2  600 

2  5,^7 

2  518 

2  497 

2  500 

2  478 

2-478 

2  4i»0 

2-486 

2  492 

2-4CJ     1 

2  660 

« 

2-588 

2,V0 

2  r>36 

2-628 

2  622 

2  620 

2  (150 

2  mil 

2  6,58 

2  669 

2  671 

2  (i70 

2  (i48 

2-648     i 

2-606 

2 

2  478 

2-iCO 

2  fi.54 

2  f.40 

2  530 

2  520 

2  518 

2  610 

'!-524 

2634 

2-.').34 

2  624 

2  616 

2612 

2  668 

« 

2  469 

2  m 

2  461 

2  446 

2  444 

2-4.58 

2  402 

2  469 

2  486 

2-486 

2-476 

2  474 

2  468 

2  474 

I 

2642 

2(iW 

2  4H1 

2  500 

2  512 

2  52(i 

2  560 

2-579 

2  612 

2  645 

2  (i70 

2  676 

2  (187 

2  690 

2  616 

6 

2  694 

2  7MI 

2  OKi 

2  698 

2-rm 

2  5;f2 

2  6(J7 

2  484 

2  458 

2  458 

2  440 

2  394 

2-;i60 

2  348 

2-576 

0 

3  300 

3  2»4 

2  H20 

2871 

2  894 

2  9.37 

2-970 

2<m 

3  026 

3-060 

3  078 

3  098 

3-116 

3  144 

2  706 

') 

3- 164 

3  i;t« 

3  276 

3  248 

3  220 

3  201 

3  192 

3  170 

3  158 

3-167 

3  166 

3  158 

3  156 

1 
3  158 

3  226 

2  816 

2  7!M 

:i  120 

3()iW 

3  070 

3  059 

3  018 

3  ()28 

3  024 

3  ()26 

3020 

2  992 

2-978 

2  !)58 

3090 

2-766 

2  744 

2  7SI 

2  766 

2  712 

2  740  : 

2  738 

2  745 

2-7.'K) 

2  762 

2  766 

2-708 

2  768 

2  760 

2  822 

2  708 

2  UIW 

2  716 

2  (»0 

2-6;« 

2  630 

2  62!) 

2  (i32 

2  (156 

2  6<i2 

2-6(i4 

2  )>6l 

2  (i56 

2-669 

2  713 

2  352 

2  ;ii(i 

2  t)87 

2667 

2  646 

2  632 

2  622 

2  611 

2-594 

2  678 

2  6.58 

2  524 

2-495 

2  472     i 

2  635 

2  180 

2  'J  10 

2  XV, 

2  304 

2  342 

2  368 

2  402 

2  438 

2  4,56 

2  474 

2-480     I 

2  486 

2  494 

2-486     j 

2  410 

2-7M 

2  741) 

2  274 

2  318 

2  X>\     ' 

2  .'(88     1 

2-412 

2  434 

2  469 

2  491 

2  520    1 

2  5;t2 

2  ,564 

2-.586     ■ 

2  375 

2B58 

2  028 

2  728 

2  714     ! 

2  692 

2-686 

2-688 

2  678 

2-670 

2  (i!)0 

2686 

2  )i80 

2  (174 

2  678 

2  (•.!)0 

2-B94 

2  »i 

2  1108 

2  594 

2  574 

2  M9 

2  664 

2  ,506 

2  570 

2  ,573 

2 -.'.88 

2  684 

2  586 

2,568     ! 

2-6,32 

2-638 

2  i>T2 

2  ;m 

2-678 

2  .574 

2tM, 

2  576 

2  .'vSO 

2  5!Hi 

2  (i04 

2  614 

2  (i21 

2  (!33 

2  646     ■ 

2  .581 

1 

2  r,82 

2  564 

2  5-14 

2  .'.18 
2  (158 

2  ,'.06    1 

2  480 
2  663 

2  472 

2-468 

2  466 
2  683 

2  4,54 

2  4:m 

2  424 

2B9H    1 

1 

2,571 

2  ONI 

2  672 

2  659 

2-660 

2  6(i8 

2  678 

2  678 

2  677 

2  673 



1 

2  (182 

m 


Wt 
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Uav. 


METBOKOLOOICAL  TAIILB8. 

BAnoHKruic  P.essure  (at  32°  Fah.)  To„,„t«  OUc  vatory  for  each  Hour,  from  Helf-^gisterin,, 

_^^^^„       ■    27  FNCiLISH  INCHES  +  THK 


1  a.  in. 


1.. 
2.. 
3. 
4. 

5.. 

B. 

7.. 

8.. 

!). . 

10.. 

11.., 

12... 

13... 

14... 

15... 

10... 

17... 

18.    . 

19... 

20.    . 

21..., 

22. . , . 

23... 

24.    .. 

26.... 

2«... 

'«■ 

28 

au 

M 

31 


Mi'ftiit . 


1  2-415 
2  268 
2-288 
2  40(1 
2-6W! 
2-708 
2-727 

2-u;i8 

2-748 
2-388 
2  510 
2-3<i7 
2428 
2380 
2-650 
2  805 
2-800 

2  ".o; 

2-l)0() 
2-600 
2  2aj 
2  6!IC 
2  304 
2-320 
2-60« 
2-874 

2  831 
2 -KM 
2  372 
2  430 
2-400 


2  a.m. 


2  400 
2  204 
2  310 
2-378 
2  014 
2-715 
2-727 
2-932 
2-73<! 
2  389 
2-498 
2  340 
2-428 
2  355 
2-6(ifi 
2-816 
2-8<J4 
2  748 
2  Oil! 
2  028 
2  280 
2  ■  ."iIh; 
2-208 
2  33,-< 
2 -Wis 
2-878 
2-817 
2-508 
2  3<>4 
2  420 
■2m 


2-500 


2  5,57 


Hour  Ending 


3  a.  111. 


2  392 
2  264 
2  ;«)4 
2  300 
2  (i08 
2  724 
2  737 
2  940 
2  718 
2  394 
2-500 
2-3,'W 
2  420 
2  340 
2  (kJ6 
2-824 
2-807 
2-738 
2  922 
2  Oflti 
2-310 
2  698 
2-2.52 
2  342 
2  082 
2K,S0 
2-814 
2  550 
2  354 
2  418 
2  412 


2-556 


4  a.iii. 


2-386 

2-204 

2-298 

2-304 

2  617 

2-738 

2  747 

2-9,54 

2-702 

2  398 

2-497 

2  318 

2  416 

2-317 

2-028 

2-8-i9 

2 -KM 

2  732 

2-932 

2-5,50 

3-342 

2  014 

2-250 

2  358 

2  704 

2-892 

2-810 

2  W2 

2  Mr, 

2  .12() 

2  424 


2-i>57 


2  384 
2-275 
2  322 
2  374 
2-640 
2-758 
2-776 
2  980 
2-7(K) 
2  404 
2-u0(i 
2  316 
2-418 
2-2!ll» 
2-050 
2-8,54 
2-878 
2-738 
2  9.58 
2  ,5,54 
2  3112 
2  626 
2-240 
2  378 
2-72(J 
2  912 
2-828 
2  539 
2  305 
2  ■  422 
2  430 

2-509 


0  a.iii. 


2  :i84 
2  274 
2  338 
2  380 
2  IW8 
2-778 
2-807 
2-9!IO 
2  09!l 
2  121 
2  510 
2  319 
2-428 
2  320 
2-(i7fl 
2  870 
2-878 
2  738 
2-9(i8 
2  .520 
2-426 
2  630 
2-238 
2-405 
2  740 
2  922 
2  8;in 
2  520 
2  370 
2-430 
2  440 

2  579 


7  a.m. 


2-388 
2  272 
2  »12 
2  414 
2  t!86 
2  783 

2  827 

3  005 
2  682 
2  420 
2-612 
2  305 
2-422 
2  322 
2  078 
2  886 
."  884 
2  744 
2-980 
2  492 
2-4,58 
2-IMO 

2  218 
2  420 
2  762 
2  928 
2-828 
2  49(i 
2  386 
2  430 
2  402 

2-58;t 


8  a.  111. 


2  ;t8.5 
2  272 
2  ;t50 
2-440 

2  702 
2-786 
2-852 

3  018 

2-421) 
2-508 
2  304 
2  414 
2  313 
2 -(WO 
2  9<M 
2-884 
2  7.54 
2-986 

2  409 

2-4,s7    I 

2-047 

2-217 

2-448 

2-782 

2  844 

2  824 

2  4811 

2  404 
2-428 
2-404 

2-689 


9  a.  in. 


2-388 
2  260 
2  368 
2  470 

2  708 
2-792 
2-809 

3  020 
2  640 
2  425 
2-508 
2  300 
2-408 
2  282 
2-700 
2-908 
2-880 
2-748 
2  984 
2  436 
2  ,511 

2  614 

2  214 

2-408 

2-794 

2-954 

2  802 

2-476 

2-406 
2  4)8 
2  472 

2 -,580 


10  a.  in. 


11  a.ni. 


2  380 
2  201 
2  376 
2  471 
2  714 

2  794 
2-880 

3  024 
2-600 
2  440 
2-508 
2  290 
2  402 
2-307 
2  70ti 
2  l»08 
2-878 
2  742 
2-980 
2-410 
2  534 
2  (138 
2-2(« 

2  470 
2  804 

2-9as 

2  7S.S 
2  4.55 
2  418 
2  410 
2  480 

2  ,589 


2-388 
2  259 
2-388 

2  lOO 
2-718 
2-788 
2-882 

3  010 
2-580 
2  430 
2  500 
2  28<i 
2-390 
2  312 
2-708 
2-90-1 
2-878 
2-748 
2  370 
2  382 
2  516 
2  028 

2  200 

2  492 

2  799 

2  960 
2-776 
2  4,'tO 
2  410 
2-404 
2-478 

2-580 


2371 
2  2.V, 
2  W 
2  4H2 
2-riL' 
2-7W 

2  SS2 

3  IW 
2  fvy, 
2  ::I2 
2-4'S 
J-28-J 
2'37l 
2-21W 
2-7-J2 
2  R!») 
2  Hu(! 

L'  ris 

•-'  !H« 

2  ;)ii) 

2  512 
2  IK.KI 
2  L'lW 
2  4!li; 
2-79S 
2  9iS 
2-71'^) 

2  (k; 

2  Mil 

2  ;i:n 

2  4S( 

2. '.77 


,  from  Nelf-registeiinj,' 
t.ISH  INCHES  +  THK 


METKOKOI.OfllCAL   TAHLK8. 

I'hotograpliic  Instruiiiente  during  the  Month  of  May,  1897. 
NUMBERS  IN  THE  TABLBS. 
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Hour  Eniiino 

11  ik.ni. 

NiMin. 

1  p-ni. 

3  |i.m. 

3  |i.iii, 

4  p.  ill. 

5  p.m. 

! 

6  p.m. 

7  |MI>. 

8  p.m. 

9  p.m. 

1 
10  p.m. 

Means. 

.III. 

11  p.m. 

Ilidnight 

o 

y 

, 

„ 

y 

1 

" 

" 

u 

" 

o 

« 

o 

m< 

2-388 

2;!7i 

2  350 

2348 

2314 

2  302 

?  ."OO 

2  302 

2296 

2  304 

2  314 

2  304 

2  294 

2-278 

2  349 

ail 

2  26!l 

2  -.TO 

2  23fi 

2  228 

2  221 

2  218 

j      2222 

2  246 

2  266 

2-276 

2'J90 

1 

1      2-2!)2 

2  296 

2  2!(7 

2  262 

m 

2-388 

2  » 

2,'in4 

2  400 

2  108 

2  416 

2-418 

2  418 

2  418 

2  430 

2  438 

2  I.-*! 

2  436 

2  422 

2  380 

71 

2  4!)0 

2  is:' 

2  484 

2  48;t 

2  492 

2608 

i      2-526 

3,542 

2-5,58 

2563 

2-682 

2-580 

2-584 

2  590 

2-480 

14 

2-718 

2-7IL' 

2  795 

2  700 

2(!85 

2-682 

2  670 

2-66i5 

2  674 

2  681 

2  682 

•    2-(i88 

2  700 

2-705 

2  680 

94 

2-788 

2Tt« 

2-778 

2  7(i« 

2  748 

2  756 

'      2  736 

2-720 

2714 

2  726 

2  726 

2-728 

2  730 

2  732 

2  751 

80 

2-882 

2  XK2 

2  88i-) 

2  890 

2-886 

2-879 

2  879 

2-876 

2-884 

2-896 

2  914 

2  914 

2-!)18 

2-930 

2-853 

24 

3  010 

.■)  i):i2 

2  976 

2  942 

2-928 

2  914 

2-8U4 

2-872 

2  864 

2844 

2-836 

2  810 

2-792 

2-777 

2  927 

X) 

2-580 

2;vV, 

2  !538 

2  .VG 

2  464 

2  434 

2-;i9() 

2-:t88 

2  380 

2  396 

2-396 

2-388 

2  394 

2389 

2  546 

40 

2-430 

2;,. 

2  43ti 

2  427 

2  434 

2  446 

2  454 

2  460 

2  474 

2-488 

2  498 

2  502 

2  ,502 

2-506 

2-442 

W 

2600 

2-l'S 

2  480 

2  464 

2-448 

2-432 

2-428 

2  420 

2-408 

2  412 

2  414 

2  407 

2  3!)6 

2,394 

2-465 

Ml 

2  28(> 

J-2H2 

2  246 

2  2.57 

2  274 

2-266 

2-274 

2  284 

2-299 

2  ,3,38 

2366 

2  382 

2  401 

2-418 

2  316 

12 

2-3f«i 

2-371 

2  :)70 

2  36<i 

2  354 

2-358 

2,342 

2  372 

2-;i89 

2-409 

2  420 

2-422 

2  410 

2-39!) 

2  399 

V 

2312 

2-2!l« 

2-290 

2-278 

2  286 

2  308 

2318 

2  346 

2-380 

2430 

2  476 

2  492 

2  516 

2  546 

2  365 

Ki 

2-708 

2 -7-^2 

2  72t! 

2-7;)5 

2  732 

2 -"42 

2  744 

2  748 

2-768 

2-783 

2-806 

2-812 

2  808 

2-806 

2712 

8 

2-904 

i  n% 

2  880 

2  870 

2  862 

2-854 

2  846 

2-8,37 

2  840 

2-848 

2-862 

2-WiO 

2-862 

2860 

2-,S62 

H 

2-878 

2ra 

2  838 

2-818 

2-816 

2-807 

2  80(i 

2-798 

2-798 

2  7!Mi 

2  794 

2-788 

2-785 

2-766 

2-837 

J 

2-748 

L'  ns 

2-748 

2-758 

2-766 

2-782 

2  792 

2-796 

2-822 

2  846 

2860 

2-872 

2  8m) 

2-902 

2-782 

; 

2  976 

■-"  !I4H 

2  922 

2  i)09 

2  880 

2-854 

2-816 

2-79, 

2  776 

2  716 

2.752 

2 -73!) 

2-7'j;i 

2-678 

2  876 

) 

2:w2 

2  :ii() 

2  316 

2  2iH! 

2  284 

2-2.06 

2  244 

2  226 

2-214 

2  218 

2  222 

2-226 

2-2,36 

2  248 

2.377 

1 

2  file, 

2512 

2 -.'148 

2-548 

2-!V>2 

2  557 

2  .560 

26(H 

2  572 

2-588 

2-(KX) 

2-602 

2  5!H1 

2-592 

2  499 

t 

2628 

2  IXKI 

2  582 

2  656 

2;>18 

2, 520 

2-498 

2  484 

2  478 

2-4,58 

2  4.3!) 

2-414 

2  ,398 

2354 

2-5,50 

2  200 

2  L'lW 

2  231 

2  235 

2  262 

2-272 

2  288 

2-296 

2-;ioo 

2-296 

2  310 

2-318 

2-318 

2  319 

2261 

2  4!I2 

1 

2  iin; 

2  509 

2  526 

2-524 

2  .W2    i 

2  .-illl 

2 -.586 

2  614 

2-(i30 

2-(m 

2-6<«i 

2-670 

2-668 

2-604 

2  711;)   , 

2-7!»« 

2  794 

2  792 

2  794 

2-7!Ki 

2  8(H 

2  810 

2-822 

2-826 

2-ario 

2-8.5<> 

2-864 

2872 

2  784 

2  ow   ! 

2  !)4S 

2  938 

2  910 

2901 

2-.S89    j 

2  871 

2-872 

2-8ti6 

2-868 

2  864 

2-848 

2  840 

2832 

2  398 

2-77(i 

'i-m 

2  7;t4 

2  708 

2  1190 

2  672 

2-l>60 

2(i60 

2  (M8 

2-6;w 

2 -mo 

2-636 

2  620 

2  (!04 

2  734 

2  4,'tl! 

2  (IC, 

2  390 

2 -.374 

2  370 

2  369 

2  ,368 

2-;r.8 

2  .171 

2-3V8 

2  304 

2  392 

2  392 

2-:i88 

2  444 

2  411) 

2  Mil 

2  418 

2-3t)(! 

2-400 

2-4119 

2  414 

2  418 

2  430 

2  4,31 

2  1.52 

2  148 

2-4,52 

2  4,50 

2  4Wi 

2  4(/4 

2  ;t',)l 

2  374 

2  316 

2-:f22 

2  31li 

2  ;!i)6 

2-3;*) 

•i'.m 

2  ,346 

2  374 

2  ;t8!) 

2-,'t!)8 

2-402 

2  ,387 

2-478 

2  4S( 

2  490 

2-504 

2  516 

2  528 

2  5;w 

2  5;fi) 

2  .ViO 

•iUW 

2-68C 

2  586 

2  585 

2-584 

2  497 

2-58fl 

2-,')77 

2-571 

2659 

2-564 

2  661 

2-517 

2-649    j 

1 

-.J  ,555 

2-5-, 

2-575 

2-674 

2,574 

2  571 

2-668 
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I       i 


ij 


l»Ar. 


1... 
2.... 
3.  .. 
4... 

5.  ,. 
fl.    .. 

7..  . 

H 

!» 

10 

u 

12.   .. 

13 

14 

16 

16. . . . 

17 

18 

19 

20 

•21 

22     .... 

23 

24 

•2i'>.    ... 

2ti 

27 

2«...     . 

2!l 

•M . 


1  ».iii. 


MvaiiH. 


2  670 
27W< 
2  4  IN 
2  4(M 
2  ■528 
2  .'J412 
2  ft!  12 
2  t!7l> 
2  748 
2  720 
2'IMO 
2  472 
2  371! 
2-43<i 
I      2  51(! 
I      2  •.'•.2(1 
2-f>5H 
2'4W 
2^(M0 
241<i    j 

2ft3(i 
2  m) 
2  440 
2  4fi<J 
2  (il4 
2'7l>« 
2  774 
2700 
2  4(M 


MKTKOBOLOOIOAL  TABLM. 
l5AK0,MK-,.H,c  Pr..Hur.  (,U  32    Kah.)  at  Toronto  ..bscrvMory  for  ..acl,  Hour,  from  Self-regintenn^ 

27  KNUUSH  INCHIM  +  TMK 

HoDB  Eniiino 


2^&7ii 
2  7fls 
2  41K 
2  408 
2  520 
2  5(12 
2  574 
2r.78 
2  742 
2  720 
2  (Wi 
2  470 
2  »>8 
2  432 
2  514 
2^A3(i 

2   .'Ktl 

2  4!W 
2  It'W 
2  422 
2  5M 
2-534 

2468 

2428 

2418 

2  (ilfi 

2'7li8 

2  774 

irm 

2  404 


'2'*\'2 


3  a.  III.         4  I 


2  57li 
2  804 
2  ;i87 
2  I2(i 
•iaiM\. 
2  •552 
2  570 
2^(i!»l! 
2  742 
2  724 
2^li(i8 
2  482 
2  Mi 
2  43!l 
2  510 
2  544 
2  532 
2  5(12 
2  1144 
2  438 
2  552 
2  628 
2  44(i 
2  444 
2458 
2KW 
2  7(12 
2780 
2  (188 
2  400 


2  ,'*«4 
2  8111 
2  378 
2  434 
25;M 
2  5fifi 
2  MMi 
2  704 
2  742 
2  •(Sd 

•2-fm 

2  4!Hi 
2  341) 
2408 
2&l(i 
2'65(i 
2  51(1 
2  524 
2  (i3i( 
2  4.W 
2  652 
2  ft;i2    j 
2 '448    I 
2^442    I 
2-480    I 
2(1(14     j 
•2VM\    j 
2  •780 
2  (172 
2  410 


6  a.111.         (1 


I 


2  66!l 


25B2 


2567 


2  594 

2-820 
2 -.•178 
2  444 
2  ,138 
2  580 

2-r>8o 

2  722 
2-7.M 
I  2  76(1 
2-(iti8 
2-607 
2-34N 
2  48(1 
•»■ 

2-5(10 

2  514 

2  628 

2  044 

2  471 

2  .1(1(1 

2  .IJIO 

2  44(1 

2  448 

2  4!r, 

2  (104 

2  804 

2  78(1 

2  (184 

2  420 


2  (114 

2-82(1 
2  .-182 
2  452 
2  .VKl 
2  Tilld 
2  .187 
2  731 
2  702 
2  700 
2(174 
2  514 
2  368 
2  60-1 
2  518 
2  570 
2  6(H 
2542 
2  (140 
2  l!)0 
2  f*0 
2-5;i4 
2  4fi0 
2-4.W 
2-4!l,s 


7  a  III. 


2  57(1 


2-71(1 

2-804 

2  7'JO 

2(182 

2-440 

2-584 

2  (138 

2-8;i(i 

2-372 
2  404 
2  IVU! 
2  (kXI 
2-692 
2  742 
2  7(14 
2-708 
2  (172 
2-51(1 
2  3(12 
2  52(1 
2  522 
2-587 
2  612 
2-508 
2  (tW 
2  .120 
2  51 12 
2  r.34 
2  UIO 
2  •451 
2  .102 

2  7;«i 

2  810 
2  HOO 
2  (194 
2  404 

2  693 


8  n.in. 


2  (169 
2  8;io 
2  378 
2  4(1(1 
2-528 
2  012 
2-692 
2  74(1 
2-7(K! 
2-7(K> 

2  am 

2  620 
2  362 
2.148 
2.112 
2fm 
2 -.102 
2 -.'.88 

2  (i;w 
2:m 

2  698 
2  •MO 
2  142 
2  4,17 
2  514 
2740 
2  807 
2802 
2  (178 
2- 192 

2  5!K1 


2  (108 
2-831 
2  1184 
2  472 
2 -.128 
2  (112 
2  69(1 
2-76(1 
2  700 
2-7(10 
2  (144 
2-51(1 
2-354 
2  562 
2  612 
2  (103 
2-497 
2  (iO»l 
2-620 
2  ,K12 
2  ,192 
2  532 
2  134 
2  44fi 
2-52t> 
2-739 
2  804 
2-790 
2  (158 
2  610 

2-50(1 


10  a.ni. 


2- 08-1 
2  824 
2-408 
2  474 
2-638 
2fil2 
2-014 
2  -  7.12 
2770 
2764 
2  031 
2-516 
2-342 
2-6fi0 
2-508 
2  (102 
2  482 
2  (140 
2-602 
2  .174 
2-590 
2  .144 
2  450 
2  430 
2  6!.0 
2-718 
2  804 
2  794 
2  (146 
2  520 

2-698 


It  a.m. 


2  690 
2  798 
2-318 
2-484 
2538 
2  614 
2  (116 
2742 
2768 
274(1 
21130 
2  504 
23;«! 
2 -,160 
2  49^ 
2- (loo 
2-470 

2-636 

2-698 

2-,>80 

2-ri82 

2  5.16 

2-448 

2  426 

2  .130 

2747 

2  804 

2  794 

2  (126 

2  114 


2  691 


Xoon. 


2  (1 10 
277-.' 
2  .'l-lil 
2Mii: 
2  5;iL' 
2-5W 
2(ilK 
2710 

2  r'io 

2-7:^s 
2-5l«i 
2-492 
2-321-1 
2 -.Ml 
2 -5(14 

':.  .Mill 
2  ir:' 

•Z  IH« 

2  :m 

2  .•►SI  I 
2  .17" 
2  ."C"-' 

2  4;w 

2  101 

2-5  W 
2-7.1!) 
27!W 
2  IXi 
2  (Km 
2-512 


2, '.8.1 


2  702 
2746 
2  348 
2-482 
2  518 
2  698 
2  61B 
2  729 
2  748 
2728 
2  562 
2  480 
2  321 
2  ,VjO 
2  514 
2  602 
2  468 
2  (128 
2  574 
2.W7 
•i  hi*\ 
2  .'lOil 
2  434 
2  370 
2  528 
2  746 
2782 
2  768 
2  ,186 
2  508 

2  676 


om  Helfregisterinj; 
H  INCHES  +  THK 
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1  p.m. 

2  p.  III. 

3  p.m. 

Hoiii 
6  p.m. 

i  E.VDI.Ni; 

= •■— 

.Midnigh 

11a.m. 

Noon. 

4  p.m. 

f>  p.m. 

7  p.111. 

8  p.m. 

9  p.ro. 

10  p,m. 

11  pUI 

-    Mhanh 

a 





- 

_ 

2  fiflO 

2  7!i8 

2  7i»l 

2  r--.' 

2  702 
2  74(! 

1      2706 
i      2713 

2  707 
2090 

i 

2  712 

2076 

2  720 
2-660 

2  726 
2  (124 
2;t09 
2606 
2,524 
2,591 
2-600 
2  701 

2  742 

2  7.51 

2-787 

2  780 

2788 

2-.S00 

o 

2(186 

2-318 
2-484 
2-538 
2  til4 
2  tilt! 
2  742 
2  7t>8 

2-.W. 
2Mm: 
2  5;tL' 
2-5l)S 
2  lilK 
2  710 
2  T'lit 

2  M8 
2-482 
2618 
2  598 
2  filfi 
2720 
2  748 

23:18 
2-482 
2  514 
2  577 
2  '-OO 
2  736 
2734 

2336 
2  496 
2-616 
2  .582 
2-588 
2  740 
2  732 

2  324 
2  494 
2  614 
2  588 
2  590 
2  744 
2  734 
2(190 
2,510 
2428 
2328 

2  317 
2  496 
j      2-520 
2-597 
2  598 
2  748 
2-730 
2-(i88 
2-492 
2-420 
2  332 

2  612 
2  320 

2-508 
2530 
2-5!l8 
2(118 
2  706 

2  5ill 
2  326 
2-506 
2M6 
2  010 
2  626 
2-768 

2  574 
2352 
2  520 
2  .562 
2«i0 
2  (142 
2  770 

2  510 
2368 
2-528 
2564 
2  (125 
2  670 
2  774 

2  512 
2388 
2  530 
2  662 
2  610 
2680 
2-768 

2  470 
2396 
2534 
2662 
2594 
2  678 
2  770 

2714 
2  .163 
2  479 
2  53.5 
2  ,594 
2  609 
2  740 

2  7411 
2  l»(l 
2604 
2  33<; 

2-7.-N 
2-5l«i 
2-4112 
2-32I-, 

2  728 
2  662 
2  480 
2  324 

2716 
2640 
2-462 

2  326 

2  698 
2522 
2444 
2  324 

2-738 
2ti82 
2-470 
2  412 
2368 
2618 
2-<.S7 
2  «)4 

2-4;m 

2738 
2-682 

2  m 

2  406 

2  742 

2-(»<0 
2  464 
2  406 

2  754 
2-688 
2  470 
2-408 

2  7;4 
2694 
2  462 
2  402 

2  740 
2  690 
2-466 

2-388 

2726            2748 
2-682           2719 
2  474            2  573 
2.188            2460 

2-5fiO 
2-41^ 
2-6(10 
2-470 

2-.V.I 

•2m 

2  'M) 
2  514 
2  fi02 
2  468 

2  53(; 
2  4116 
2. 504 
2  442    ; 

2538 
2  492 
2  574 
2  430    ] 

2  5;i6 
2  482 
2  574 
2  416 

2-521 
2-489 
2  564 
2  424 

2  516 
2  4!I2 
2  5'i6 
2  476 
2  (117 
2  454 

2  400 
2512 
2  5(10 
2  5(M 

2  420 
2  624 
2  516 
2  572 

2  l.-to 
2  522 
2618 
2  572 

2  444 

2  .524 
2-524 
2576 

2  4,16 
2  616 
2  518 
2-660    ! 

2  364 
2  61B 

2608 
2  573 

2-63<> 

2-5il8 
2-;)80 

2  :<iv) 

2-58(1 

2  (128 
2  574 

2,W7 

2  iii8  ; 

2-5;w 

2  57li 

2  611     i 
2  .'.20    1 
2-678 

2  (ill 
■-'  4!)4 
2576 

2-018    i 
1 
2  4,-K) 

2-574 

2626 
2  438 
2-576 
2  ,5.-H 

2  (124 
2-448 

2-476 
2  i>32 
2-424 

2  478 
2646 
2-420 

2  474 
2(!52 
2411 

2  476    , 
2-6,52    : 
2  412 

2  482 
2696 
2  ,546 

2ri82 

2-.5;t«) 

2!,7» 

2  :,■>•• 

2!>.V, 

i 
2  ,-i0!) 

2-548 
2  481 

2  544 
2481 

2.\1(i 
2 -467 

2  Ml 
2-402 

2  432    1 

1 

2-406    1 

2-540 

2-730 
2  76-1 
2  726 
2  446 
2  490 

2r,;i(i 

2  ,580 
2,530 

2-5!KI 
2,542 

2-580 

1 

2-.5;t8 

2  676 
2  ,V'i7 

2672    1 

2-5;i«   1 

2541 
2557 

2-148 
2  420 
2.^k» 
2  747 
2  804 
2  7114 
2  ti2« 
2  M4 

2-4.'W 
2  104 

2-518 
2-7.MI 
2  71W 
2  7W 
2  (Km 
2-512 

2-,-|8.-. 

2  434 

2  370 
2  528 

27l.i     1 

1 

2  782 
2  7(i8 
2  f>86 
2-508 

2-428    1 
2-371     1 
2  530 
:  712 
2  776 
2  749    1 
2-552    1 

1 

2.005  : 

2  420 
2  ;i87 
2-530 
2  731 
2  7ti8 
2  742 
2fi(J8 
2-,-|01 

2568 

2  430 
2  39o 
2.540 
2  738 
2  761 
2  729 
2  471 
2  49S 

2  fifh't 

2-436 
2  426 
2  542 
2  724 
2-772 
2  720 
2  424 
2  488 

2  4.'M 
2-436 
2  440 
2-556 
2  720 
2  770 
2  710 
2  420 
2  496 

2664 

2  418 
2  144 
2  440 
2  564 
2-724 
2-776 
2  711 
2417 
2  498 

2  465 

2  472 

2  404 

2-580 
2  740    i 
2  782 
2-701 
2  419 
2  498 

2-660 

2-470 

2-480    1 

2  4.57 
2  596 
2  742 
2  791 
2  710 
2  417 
2  498 

2-487 
2  468 
2  476 
2596 
2  744 
2-778 
2  710 
2415 
2500 

2  472 

1 
2  442 

2  466 

2  (112 

2-757    i 

2-709    ! 

2  706 

2  406 

2  496 

2  563 

2-503 
2  446 
2  433 
2  530 
2-719 
2786 
2  786 
2663 

2  6111 

2  676 

2564 

2  478 

2  ,549 

2  519 

2-5,56 

2-568 

2607 

2-671 

I 


I 
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MITROKOLfKllrAL   TARLRS. 

Barumetkic  ProHflure  (at  32"  Fah.)  »t  Toronto  ObservBtory  for  each  Hour,  from  SclfregiHteririK 
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Dat. 


1 
2 
3. 
4 

6. 

fi. 

7. 

8.. 

9.. 
10. 
11.. 
12  . 

i;). . 

14 

15.. 

Ifi. . 

17.. 

IR.. 

1!)  . 

20. 

21.. 

22.. 

23.. 

24... 


20. 


2fi. 
27. 


2K 
2!). 

31. 


Mhuiik. 


HovB  Kndinu 


1  a,m. 


2'4(HI  I 
2'3Wi 
2  479 
2  588 
2  .VJ7 
2  657 
2  732 
2  723 
2  5U0 
2  509 
2  3<i7 

2  an 

2  3«2 
2367 
2  533 
2  704 
2  724 
2  789 

2  oca 

2  7fil 
2- 585 
2  427 
2  352 
2  355 

2  4a 

2  55!) 
2  443 
2  3;«) 
2  ;t87 
2  594 
2  681 

2  534 


3a.iii.         4H.II1.         5n.ni.         H  ft.iii.         7  ».in.         8  ».ni.         9  a. in.         10  a. m         11  a.ni.       Noon, 


I 


2  492 
2  384 
2-493 
2  699 
2-559 
2  645 
2  737 
2  709 
2  5ti9 

2-503     i 

I 

2-351     i 

t 

2-3o:f    i 

2  318 
2  347 
2-539 
2-6it3 
2-723 
2  794 
2-8114 
2  ".W 
2-i573 
2-435 
2  ;M3 
2  349 
2-465 
2  .-.51 
2  422 
2-324 
2  386 
2-6l« 
2  581 

2-5."i0 


2  488 

2-;i«2 

2  507 
2  tXM 
2  563 
2  625 
2  737 
2  (W9 
2  fr(3 

■2  r<m 

2  335 
2  303 
2  333 
2  349 
2  643 
2  697 
2  722 
2-795 
2-86.-. 
2  744 
2  .'>54 

am 

2-33!t 

2  :«3 

2-449 
2  iVa 
2  418 
2  323 
2  391 
2  614 
2-r:91 

2  .527 


2  488 
2  382 
2  52t» 
2  «2!» 
2  574 
2  623 
2-741 
2  696 
2  553 
2-51- 
2  330 
2  315 
2  XU 
2-3-17 
2  .W 
2-6JI9 
2-72,5 
2-804 
'-'■8.-|9 
2  739 
2-6.54 
2  162 
2  .33;) 
2  ;M7 
2  455 
2  ■5.53 
2  112 
2  32) 
2  393 
2  (131 

2  im 

2-533 


2  490 
2  3S5 
2  564 
2  ('^9 
2 -.■.80 
2-661 
2  763 
2  701 
2-5<i7 
2-523 
2-329 
2  317 
2  ;H7 
2  363 
2  574 
2  711 
2  741 
2-80!l 
2  866 
2  743 
2  !i61 
2  1(19 
2,S;t7 
2  355 
2  469 
2  .567 
2  413 
2  32.5 
2  415 
2-629 
2  617 

2-542 


2-48<t 
2  I'M) 
2  571 
2  613 
2  577 
2-703 
2 -775 
2  707 
2-671 
2529 
2 -.327 
2  3I9 
2-355 
2. 359 
2  591 
2-724 
2  760 
2-820 
2-871 
2  7:'7 
2 -,564 
2  )"7 
2  3<I 
2  .377 
2  487 
2  5,57 
2  4I4 
2-.330 
2-4.'« 
2  ■626 
2  620 

2- 630 


2- 188 
2  408 
2  581 
2  ti87 
2  .581 
2  720 
2  79,3 
2  709 
2  673 
2  639 
2  319 
2  3.SI 
2  .369 
2  -  ,364 
2  599 

2  737 

3  767 
2-836 
2  873 
2  742 
2  6«<1 
2  1  NO 
2  346 

2-;»7 

2 -.509 
2-6.59 
2  409 

2  ;«o 

2  161 
2  (i;« 
2  62:( 

2-557 


2  184 
2  402 
2  .591 
2  637 
2  692 
2  729 
2  810 
S  731 
2  .569 
2  M2 
2  .317 
2  .347 
2  ;i75 
2-377 
2  615 
2  741 
2  775 
2  851 
2-874 
2-734 
2  B62 
2-481  j 
2.341     [ 

2-392    I 

I 
2.514     I 

2  .563 

2  410 

2  339 

2  474 

2  )!25 

2  626 

2IJ«2 


2  489 
2-408 
2-691 
2  (•.21 
2577 
2  731 
2  810 
2717 
2  660 
2  645 
2  303 
2341 
2  .371 
2-388 
2  62!) 
2  741 
2  776 
2867 
2-867 
2  726 
2-551 
2  171 
2  .'W 
2  397 
2-521 
2  573 
2  lu8 
2,3-17 
2  1S9 
2  6!5 
2-623 

2  660 


2  482 

2  418 
2  599 
2  606 
2,569 
27S3 
2  813 
2-710 
2-56I 
2-545 
2  296 
2  .346 
2  372 
2  401 
2  635 
2738 
2781 
2-862 
2  856 
2  717 
2 -,536 
2  4,59 
2  ,327 
2  Lt91 
2  619 
2  .573 
2  410 
2  .365 
2-507 
2  614 
2  614 

2  ,569 


2  470 
2-424 
2  697 
2603 
2573 
2  732 
2  807 
2695 
2  639 
1548 
2-297 
2  340 
2  369 
2  305 
2-6,3!) 
2-739 
2-778 

2  849 

3  8.-i9 
2  711 
2  .^31 
2  441 
2  334 
2  ;t95 
2  520 
2  667 


2  404 

2  382 

3  ,522 

2607 

2  )i09 

2  567 


2  165 
2  418 

2  689 
2  693 
2-565 
2  731 
2  800 
2-681 
2,541 
2  627 
2  297 
2  3,39 
2  3.59 
2-38K 
2  ■639 
2  7,31 
2786 
2-846 
2  a50 
2-69!) 
2  5a 
2  426 
2  ,330 

2 ;«!( 
l-,'.oi) 
2 -.517 
2  ,394 
2  ,385 
2 -.53!) 
2-,5<iL' 
2  (105 

2  ,Wl 


642 
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MRTtOROtOfUCAt  TAHr^BB. 

Photographic  InHtruraento,  during  tho  M.mth  of  July,  1897. 
NUMUKKS  IN  THK  TABI,K8. 
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11  a.ni. 

Noon. 

" 

. 

2  476 

2  411.') 

2-424 

2  41K 

2597 

2  5H!I 

2(103 

2  5M 

2573 

2  ■505 

2732 

2  731 

2807 

2-800 

2695 

2-f.«l 

2  539 

2-Ml 

1548 

2  6l7 

2-297 

2  2!(7 

2  340 

2  3311 

2  3C-I 

2  35!l 

2  395 

2-3tW 

2- 63!) 

2  B.'I!P 

2  73!l 

2  r;ii 

2-778 

2-7Hf) 

2  8411 

2-(Hil 

3  «.">!) 

2  aw 

2-711 

2-tiM 

2  Ml 

2-r.i;:) 

2  141 

2  4»1 

2  3;m 

2  .-tSd 

2  :«»5 

2  IWtil 

2  530 

1  ■  5011 

2  557 

2  547 

2  404 

2  3!M 

2  3«2 

2  .Vfi 

3  522 

2-ri:iii 

2  fi(»7 

2  M-J 

•2  (iOil 

2  fiOT) 

2  557 

2560 

I  I'ln.    I     2  ii.ni. 


2  4.W 
2  4IH 
2  5U3 
2  591 
2  563 
2  732 
2  7W) 
2  fiflu 
2  5;« 
2  50!) 
2  2<!4 
2  3:19 
2  »<» 
2  375 
2  6,-il 
2  731 
2  772 
2  840 
2-8i-i| 
2-WI 
2  .'KI2     I 

2  4011      ; 
2  314     j 

2-;w!i   I 

2  495     I 
2 '517 
2-:  91 
2  395 

2  r);i9 

2  .'VM 
2-«07 

2  642 


3  p.m. 


2  42N 
2-41H 
2  riH5 
2  5M5 

2  535 

3  719 
2  771 
2  056 
2  625 
2  4H7 
2  24t 
2  331 
2-348 
2  37li 

2-«;io 

2  71X 

2  7tin 

2  «31 

2-825 

2  lifil 

2  1«2 

L!  rw;t 

:'  ;U9 

2  3S9  i 
2  501 
2  501  i 
3377 
2  393 
2  564 
2  m 
2  699 


2  53;t 


2  414 

2  41H 

2  r<7'.t 

2  ■577 
2  521 
2711 
2  703 
2  ti33 
2  523 
2  467 
2  249 
2- 3:12 
2  339 
2  403 
2  (!37 
2  715 
2  753 
2  N13 
2  805 
2  641 
2  4110 
2-305 
2  319 
2-389 
2  499 
2-501 

2  ;«w 

2  3!  19 
2-643 
2  672 
2  602 


4  |i.m. 


6  p.ni. 


2  40li 
2  412 
2  677 
2  507 
2  52:t 
2  699 
2  747 
2  615 
2-503 
2  439 
2  243 
2  327 
2  335 
2  414 
2  KW, 
2  710 
2  754 
2  815 
2  789 
2  633 
2  447 
2-339 
2  319 
2  384 
2  499 
2  491 
2  370 
2  3!K1 
2-555 
2  547 
2-IWl 


2  52li 


2  619 


2  3!I0 
2  411 
2  578 
2-6tl7 
2  629 
2  093 
2  731 
2  599 
2  4S5 
2  427 
2  253 
2  325 
2  330 
2  431 
2  (i39 
2  707 
2  749 
2  824 
2  797 
2  620 
2  431 
2  330 
2  319 
2  3ill 
2  499 
2  484 
2  S73 
2  39!) 
2  5<i0 
2  507 
2  5!)9 


2  518 


Hour  Ekdino 


6  p.  in. 


7  p.m.         8  p.m.     I    9  p.m.        10  p.m. 


2  38-1 
2  416 
2  573 
25r<3 
2  615 
2  1)95 
2  730 
2  595 
2  4!)l 
2  414 
2  277 
2  3.37 
2  34!) 
2  428 
2  Olli 
2  714 
2  760 
2  827 
2-785 
2  613 
2-426 
2  343 
2  329 
2  401 
2  601 
2-465 
2-3)'i4 
2-398 
2  6(!1 
2  5I!I 
2•.^9.s    j 

a-617 


2  381 
2  431 
2  577 
2  Olli, 
2  637 
j      2-701 
i      2-727 
i      2-597 
2  497 
I      2-417 
2  273 
2  349 
2  373 
2-4f)8 
2  )i61 
2  714 
2-772 
2-885 
2-779 
2  Oil 
2  427 
2  3-14 

2  :ttu 

2-411 
2  525 
2  473 
2-357 
2-398 
2  570 
2  ri,51 
2  613 

2627 


2  386 
2  4<2 
2  .580 
2  559 
2  549 
2-701 
2-729 
2-5!)l 
2-41HJ 
2  413 
2  281 
2  374 
2  394 
2-473 
2  Wl 
2  714 
2-77!) 
2-868 
2-77li 
2  616 
2  431 
2  341 
2  3(i4 
2  428 
2  .535 
2  470 
2  346 
2  39^1 
2  593 

"■iyji 

2  Ml 
2  632 


2  .306 
2  470 
2  5!)1 
2-5tiO 
2-677 
2-707 
2  7;!5 
2  69!) 
2-612 
2  419 
2  2!)5 
2  375 
2  386 
2  491 
2  681 
2  723 
2  789 
2-871 
2-787 
2-619 
2  4;t9 
2  349 

2  ;wi 

2  449 

2-561 
2  480 
2  ,343 
2  401 
2  (i05 
2571 
2  645 

2  542 


2-392 
2  471 

2  595 
2  65!) 
2  593 
2  715 
2  739 
2  tiOl 
2  508 
2  407 
2  291 
2  .375 
2  383 
2601 
2  689 
2  723 
2  791 

2  848 

2  774 

2  603 

2  4.34 

2XA) 

2-377 

2  453 

2-571 

2-405 

2  334 

2  392 

2-6o;i 

2  .576 
2  (M3 

2M1 


2671 

2  625 

2-72!) 

2734 

2  (i05 

2511 

2-393 

2  :oi 

2  400 
2  484 

2  589 
2671 
2  62J 
2-72!) 
2734 

2  (i05 

3  511 
i-393 

!  :oi 

2-305 
2  377 
2  512 
2  700 
2  723 
2-790 
2-8(a 
2-779 

2  607 

2  43;t 

2  .35.5 

2  377 

2  4!  S3 

2-662 

2  457 

2  3;)<1 

2  388 

2-606 

2  ■.580 

2  K^ 

2644 


11  p.m.     MiilniKht. 


2  .398 
2  477 
2     7 
2  ,570 
2  (!45 
2  7:« 
2  725 
2  603 
2  617 
2  383 
2  305 
2  365 
2  373 
2-525 
2-707 
2  724 

2-791 

2-872 

2-773 

2  691 

2  431 

2  3113 

2-367 

2  465 

2  .559 

2-451 

2  .TJVJ 

2  390 

2  599 

2-ii81 
2  K2 

2  tM3 


Mrank. 


2  444 

2  420 
2 -.570 
2  .592 
2  565 
2  701 
2  760 
2  669 
2  535 
2  480 
2  298 
2  338 
2  360 
2  409 
2  626 
2  720 
2  703 
2  835 
2 -829 
2  680 
2  500 
2  40(i 
2  342 
2  .395 
2  507 
2  519 
2  386 
2  .369 
2  512 
2  589 
2  614 

2  539 


fi-3 


♦ 


220 


METKOROLOOICAL   TADLES. 

BAROMKTnio  Pressure  (at  32°  Fah.)  at  Toronto  Observatory  for  each  Hour,  from  Self-registering 
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1 

Hour  E.vdino 

Dat. 

' 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  .xm. 

5  ii.iii. 

6  n.in. 

7  .1.111. 

8  a.m. 

1     9  a.  in. 

10  ft.m. 

11  a.m. 

'■   Nuon. 

1 

2  tMH 

2  619 

2  651 

2  6r.;t 

1       2fM 

1       2-668 

2  (182 

2-686 

2 -687 

2-C)84 

2  (181 

i 

2671 

2 

2H4!I 

2  647 

2)m 

2  649 

2  (161 

2  (164 

2  667 

2  672 

2  673 

2  1170 

2 -678 

2  BBS 

3 

2  (M2 

2  646 

2  tH6 

2-659 

2  666 

I      2(168 

2(175 

2'688 

2-687 

2-684 

2  678 

2  677 

4 

2  tlH7 

2-693 

2  ti89 

2711 

2  732 

2-748 

2-766 

2-781 

2-783 

2  791 

2-779 

2-7.5« 

6 

2  7!)0 

2  7JI9 

2-808 

2-823 

2  W2 

2-844 

2-864 

2-8N1 

2  891 

2-895 

2  S95 

2  800 

6 

2  879 

2  874 

2-876 

2-882 

2-8X3 

2883 

2-885 

2-889 

2-883 

2-877 

2-869 

i       2-856 

7 

2  KIO 

2  814 

2-81N 

2-820 

2-824 

2-826 

2-826 

2-822 

2-820 

2-817 

2  812 

2-7% 

8 

2-707 

2  694 

2-690 

2-689 

2  692 

2-689 

2  692 

2-685 

2-676 

2-673 

2  (K18 

2  (l.'>« 

9 

2-681 

2  590 

2  586 

2  578 

2-685 

2-586 

2-585 

2-676 

2  676 

2-579 

2  ,576 

2-560 

10.   .. 

2-432 

2  422 

2  405 

2-388 

2  378 

2  378 

2373 

2-370 

2  367 

2  \W. 

2-:«9 

2341 

U 

2  283 

2-278 

2-272 

2-266 

2-282 

2-286 

2  294 

2-290 

2-296 

2  301 

2-306 

2  3(»(1 

12 [      2  ;«I3 

.'384 

2  ■378 

2  381 

2  3!H1 

2  416 

2  4;to 

2-439 

2-464 

2  470 

2-478 

2-479 

i;i 

2-fi7B 

2  679 

2 -two 

2-692 

2  7TO 

2  (196 

2  728 

2724 

2-722 

2 -698 

2  680 

2  617 

14 

2  «I8 

2  610 

2616 

2  612 

2  611 

2  616 

2  620 

2(110 

2-596 

2-588 

2  574 

2 -.564 

16  

( 

2-42fl 

2  428 

2  418 

2  416 

2  422 

2  420 

2-410 

2  409 

2  412 

2-396 

2  ;wo 

2  403 

IB 

2  37(1 

2  2()4 

2  ■  252 

2  24S 

2  250 

2  2.-« 

2  ■  272 

2  264 

2  260 

2  268 

2  268 

2  2(W 

" 

2  449 

2-459 

2  4611 

2  47:i 

2  1K3 

2  .')(« 

2-r)iw 

2  513 

2  515 

2  Ml 

2  53-1 

2  5H.-I 

18....       1 

2  .-<. 

2  iW) 

2-548 

2  .MH 

2  516 

2  ,ViO 

2  560 

2  566 

2  570 

2  i)64 

2-i-K->2 

2  .'v'Kl 

10 

2527 

2-526 

2-623 

2  522 

2  ,^i2l 

2-.->;i8 

•>  :m 

2  560 

2  568 

2  569 

2  .Wl 

2  ,5,'i.s 

20 

2-ti33 

2-6;v. 

2-641     , 

2li;)7 

2  670 

2  (I'.KI 

2  705 

2-722 

2  735 

2  740 

2  739 

'-•740 

21 

2  738 

2  7;w 

2  72;i 

2  726     1 

2  728 

2  7;«i 

2-748 

2-750 

2  746 

2  7,W 

2  720 

2  (199 

22 ' 

1 

2  590 

1 

2.^78 

2  576 

2-578     i 

2  .'184 

2  692 

2.597 

2-597 

2'6(K) 

2  (109 

2613 

2021 

2;! 1      26S4     i 

2  682 

2  Ii80 

2  (W 

2  691 

2  706 

2  709 

2  7(>9 

2  712 

2  713 

2  709 

2  6X9 

24 ■>  :<M     1 

2-6;<6 

2  5;to 

2-,^2.s 

•irm 

2  528 

2  5;i2 

2  524 

2  514 

2  608 

2  611 

2-4SM 

2r. i,      2im 

2  »« 

2-298 

2  .-WW 

2-;»i 

2  360 

2  384 

2  403 

2419 

2  4.'tO 

2  til     1 

2  441. 

26,    .     . 

2  638 

2  liiVI 

2  Ih55 

2  IW4 

2  tiH2 

2  7IKI 

2  714 

2  718 

2  723 

2  714 

2  712 

2  711(1 

27.    .. 

2  .Mli 

2  525 

2505 

2  470 

2  4r)6 

2  442 

2  439 

2  426 

2  406 

2  392    ; 

2  389 

2  ,'IHL' 

2« 

2-.Mli 

i 

2r>48 

2-fr»8 

2  ."itlK 

2  .■i7.S 

2  IKK) 

2  1122 

2  (131 

2  641 

2  (IWl    , 

2  (ifiO 

2  (Km 

1 

2  (if.2    i 

2611 

•2  KB 

2  6:«i 

2  ll.'iL' 

2  ii;t4 

2-648 

2  6;t(l 

2613 

2  575    ! 

2  572 

2  ■,'"160 

■M ; 

•dr,77    1 

2  ."iN9 

2  1106     1 

2-621 

2(H4 

2(164     ' 

2  68;h 

2  din 

2  (MM 

1 
2  6!)2 

2-689 

2  (176 

'■' i 

2  692    : 

1 

2  607 

2  692    1 

2  602     j 

2717 

2  714 

2  (MK) 

2  72;< 

2  724 

2  722 

2  726 

2712 
2606 

2  707 

MeAim. 

2-587 

2585 

2-f>82    1 

2  r.86 

2  6l« 

1 

2  BIO 

2B11 

2  612 

2  610 

2  59S 

2  689 


Self-registering 
NCHES  +  THK 


1  a.m. 


N'oon. 


- 

i 

2  (Wl 

1      2«71 

2-67« 

2  ti*i5 

2  67H 

2  677 

•J  -71! 

2-7.'i« 

2  S95 

2HIKI 

2  SUP 

1       2-K5(! 

2  K12 

27% 

2  (XW 

2  rm 

2  r>7fi 

1     2mi 

2:«!» 

2341 

2'aoti 

■      2  »»« 

2-47H 

2-47:) 

2  t«() 

2  617 

2  f.7» 

2- mi 

2  ;w(» 

2  4(»:! 

2  2t>K 

2  2ii;i 

2  ;>:u 

2  511-1 

2  5M 

2  fv'Kl 

2  Wit 

2  fiW 

2  VIW 

2  7W 

2  72() 

2  lillil 

2  lii:i 

2  621 

2  'm 

2  liHll 

2  511 

2-4t« 

2  Ml 

2  446 

2  712 

2  71111 

2  Ml 

2  liH2 

2.V-;    j 

2  litiil 

2  f.72 

2' 560 

2IW!I     i 

j 

2  671! 

2  712     i 

2  707 

METEOROLOGICAL   TAHLES. 

Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  August   1897 
NUMBKRS  IN  'IHK  TABLKS, 


■J3I 


2  606 


2  MtS 


-:- 

-■■- — -:_..- 

~      - 

--- 

:■;  - 

—  -i-_  - ._  . 

. r 



HoHH  Ending 

I  p.m. 

2  p.m. 

1     3  p.m. 

-1  p.m. 

5  p.m. 

-    Mbans. 





•»  p.  III. 

7  i>.m. 

8  p.m. 

0  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight 

2071 
3«64 

2  661 
2660 

2663 

2658 

2-648 
2  646 

2  646 
2  (i44 

2(M6 
2(145 

2-(H7 
2  6,M 

2  04!l 
2  (150 

2-a55 

2  (ir>8 

2-0.56 
2  11.50 

2-6.53 
2  0.50 

2-647 

i      2-658 

2  (WO 
1      2-6.58 

2  WW 

2  WW 

2  658 

2  (>r.2 

2  646 

2(140    ■      2-648 

2-603 

2-670 

2-674 

2  000 

2  093 

2  606 

2  740 

2  7:«! 

2733 

2  762 

2  771 

2  761     '      2-746 

2  755 

2  772 

2  777 

2  780 

2  780 

2  -  7,52 

Z'886 

2  882 

2-870 

2-874 

2-874 

2-868          2-867 

2-875 

2-883 

2  877 

2-876 

2-8.'8 

2  864 

2  846 

2  834 

2810 

2  812 

2  810 

2  802          2  802 

2  815 

2  .820 

2-822 

2-812 

2-818 

2  ■  848 

2  7H() 

2  766 

2-754 

2  742 

2  732 

2720     :      2708 

2708 

2  704 

2  706 

2  707 

2-708 

i 

2  773 

2  04O 

2  622 

2  017 

2  (iOO 

2  602 

2  600    ,      2  .5iM 

2  .^OT 

2-000 

2-503 

2  501 

2  tm 

2  614 

2  .148 

2  532 

2  518 

2  518 

2  5111 

2-478          2-478 

2-400 

2-408 

2  401 

2  470 

2  4.W 

2-540 

2  ;i40 

2  ■  202 

2  300 

2-,'t08 

2  316 

2316          2312 

2316 

2-;t08 

2  204 

2-204 

2  2.S(1 

2  ;t43 

2  ,'tl4 

2  300 

2  310 

2316 

2  IttO 

2  :m    1      2  354 

2-360 

2  .•(70 

2-;t8o 

2-306 

2  ;«I8 

2  310 

3-480 

2-402 

2606 

2510 

2 -.MO 

2  568           2  5(10 

2622 

2  030 

2-6.57 

2661 

2  070 

2-602 

a  CIO 

2  616 

2-61M! 

2  .MI4 

2  5!K) 

2-584     ',      2-598 

2  (108 

2  614 

2  612 

2-608 

2  012 

j      2  6,50 

2  548 

2  532 

2  620 

2  504 

2 -'488 

2-478           2  460 

2  4.'>0 

2  452 

2  4:i6 

2  452 

2-428 

2  541 

2  »iO 

2  346 

2  322 

2-200 

2-2S4 

2  278          2  286 

2  205 

2  202 

2  202 

2  273 

2  287 

2  ;»50 

2  278 

2  200 

3  302 

2  322 

2  3r(6 

2  378     .      2  ;«X! 

2  410 

2-420 

2  426 

2  4;io 

2  444 

2  ,317 

2  526 

2  52;< 

2  522 

2516 

2  518 

2  524    j      2-5;W 

2  540 

2-558 

2  562 

2  571 

2-r>(i7 

2  518 

2  530 

2  524 

2  .'-108 

2  4!M 

2  tXK) 

2-.'-)(18    1      2-620 

2  .530 

2540 

2  523 

2  .526 

2  52S 

2  5.'W 

2  rir)2 

2  rw 

2  550 

2  556 

2  557 

2  654 

2  670 

2  .500 

2014 

2  (121 

2  (Wl 

2  (134 

2  504 

2  732 

2-72:t 

2  720 

2716 

2-726 

2  700 

2  702 

2  721 

2728 

2  734 

2-740 

2  740 

2  707 

2  <>86 

2  603 

2  648 

2  6;t8 

2-627     j 

2  616 

2  617 

2-622 

2022 

2  (120 

2  615 

2  (104 

2  (182 

2  622 

2-620 

2-623 

2  627 

2  ()-J8 

2650 

2  670 

2-080 

2  002 

2  705 

2  (180 

2  (101 

2  (127 

2  678 

1.  068 

2  6;(1 

2  627 

2  614 

2  620 

2610 

2  010 

2  008 

2  508 

2  580 

2  562 

2-657 

2  478 

2  441 

2  424 

2  413 

2  308 

2-. -184 

2-;t72 

2-37C 

2;t82 

2  340 

2  ,340 

2,324      1 

2-466 

2  467 

2  464 

2  478 

2  402 

2510 

2  53(1 

2  rm 

2,576 

2  rm 

2  612 

2  (124 

2-...-      1 

2  467 

2  67)1 

2  65<i 

2  645 

2(13r. 

2  616 

2  (102 

2  5!  18 

2  614 

2616 

2  612 

2  5W1 

2672      ' 

2  6,56 

2  382 

2  :i87 

2  300 

2  408 

2  430 

2  466  . 

2  488 

2  ri02 

2614 

2-528 

2  540 

2  547 

2  4.56 

2  1116 

2  644 

2  (HI 

2  (144 

2  (k12 

2  (144 

2  (KW 

2  (108 

2  662 

2  (ifiO 

2-660 

2  658     : 

2  (128 

2  526 

2  404 

2  458 

2  418 

2  415 

2  ;W4 

2  3!NI 

2  434 

2  468     1 

2  404 

2  526 

2-551   ; 

2  542 

2  667 

2  VM 

2  6;i8 

2  (Wi     j 

2  1)34 

2  (138 

2  (154 

2(171     I 

2-072    ! 

2  670 

2(174 

2(182 

2  068 

2  7111 

2080 
2  678 

2  1168 
2  571 

2  657 
2r,67     j 

2(15(1 

2  (156 
2  567 

- 

2  660 

2  (172 

2  (182 
2  601 

2-688 
2  501 

2  (102 

2710  : 

2  (104 

2  680 

2  .'i68 

2  573 

2-ri84 

2  603 

2  602 

2580 

32S 


W 
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Barometric  Pressure  (at  32'  Kah.)  at  Toronto  Observatory  for  each  Hour,  from  Self-registering 
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Hour  Knuinu 


Dav. 


1. 

2... 

3  .. 

4... 

S... 

«... 

7... 

8... 

!».    . 

10. . . . 

11... 

12.... 

13. ... 

14.... 

15... 

16.... 

17... 

18.... 

19... 

20. . . . 

31.... 

22.... 

23... 

24.... 

25. . . . 

20... 

27 

28 

20. . . . 
30... 

Muaim... 


1  11.111. 


2  7M 
2  082 
2  »I8 
2  »84 
2  8!KI 
•2  841) 
2  8Ci8 
2  841 
2  711 
2 --'3 
2745 
2  877 

!>  m7 

2  782 
2-8U0 
2«7!) 
2  5;«t 
2  707 
2-35fl 
2  715 
2  Ull 
2-783 
2-814 
2  080 
2  724 
2  f>(i4 

2  770 

3  027 
2  OW) 
2  807 

2  772 


2  .t.iii. 


2  721 

2-«(lS 

2  u:)4 

2  !I81 

2-880 

2-k;i() 

2-807 
2-8.'i2 
2 -708 
2  722 

2-7:w 
2-8CIH 
2-(aj« 

2-800 
2-UOl 
2  005 
2-r>-l8 
2  OiV. 
2-.S01 
2  71.") 
2  003 
2-767 
2-803 
2  («14 
2-720 

2  543 
2-808 

3  020 
2  017 
2-861 

2  770 


3  a.m.         4.i.ni.         5  a.m.         li  a.m.         7  ii.m.         8  a.m.         1)  a.m.         10  a.m.        11a.m.       .N 


2-710 
2  002 
2  044 
2 -084 
2,880 
2  8;t2 
2-874 
2-8;M) 
2-70!l 
2  :34 
J-7.'W 
2-850 
2-584 
2-826 
2  i(02 
2  041 
2  ."i(i4 
2  ■00.5 
2-;t(!2 
2  727 
2  !ie7 
2  70:1 
2  801 
2  iM'iO 
2  710 

2  520 
2-810 

3  (131 
2  050 
2-8<i7 

2  700 


2- 708 
2  707 
2 -0.53 
2  OIH) 

2-a8o 

2  832 
2-884 
2-820 
2  712 
2  730 
2  726 
2-8i-i7 
2-578 
2  83(i 
2  '.HIO 
2-027 
2  5,S1 
2  frlO 
2  300 
2  7.51 
2  012 
2  767 
2-.S<l5 
2  (Wt 
2-7I8 
2  505 

2  8,'I8 

3  0:1.5 
2  «.")0 
2  871 

2  772 


2-705 
2  731 
2-1104 
2  080 
2  888 
2-847 
2  801 
2-825 
2-727 
2-748 
2-7.')8 
2  851 
2 -.580 
2-840 
2  iifW 
2  015 
2  012 
2  043 
2-3x2 
2  707 
2  021 
2  700 
2  803 


2  050 

2  720 

2  403 

2  801 

3  017 

2  050 

2-88;t 

2  770 

2-714 

2-758 
2  080 
2  1)08 
2  IKKf 
2  .8.54 
2  OK! 

2-8;to 

2  740 
2-7.W 
2  774 
2  842 
2  ,587 
2  801 
2  1)00 
2  010 
2-(Wil 
2  «,'!7 
2  40;i 
2  787 
2  1(25 
2  773 
2  807 
2  OjMI 
2  722 
2  472 

2  ,S85 

3  ()00 
2  !)03 
2  880 

2  700 


2-727 

2  781 

3  012 
3  010 
2  1)05 
2-,S(H 

2  8;«) 
2-7.58 
2  ■  702 
2  788 
2  842 
2  574 
2  ,880 
2  1)08 
2  l«)3 
2  700 
2  020 
2 -422 
2  815 
2  0.^'t 
2  784 

2  821 

i 
2  000 

2  7:i(i    \ 

2  461     I 

2  010    1 

3  071     I 

i 
2  071 

2-88!) 
2  80) 


2  720 

2  7,86 

3  014 

3  004 

2  1K)7 

2-807 

2  0,52 

2-82(i 

2  7.58 

2  704 

2-702 

2  821 

2  .570 

2-805 

2  Oil 

2  501 

2-721 

2  505 

2  413 

2  831 

2  !)34 

2  794 

2-820 

2  (WO 

2  740 

2 -4:18 

2  023 

3071 

2  IHiO 

2  Kltll 

2  802 


2  7;iO 

2  700 
3-(J24 

3  003 
2  IHM 
2-871 
2  002 
2-8;f2 
2  702 
2- 704 
2-,s24 
2-822 
2  (il4 
2-0(M! 
2  1)0!) 
2  577 
2  743 
2-.57(« 
2  4,'>8 
2-a5l 
2  i);i2 
2  700 
2-827 
2  CW 
2  740 
2  4,'-|0 

2  0,'18 

3  075 
2  0.57 
2  807 

2  808 


2  725 

2  .Sll 
3 -0:12 

3  004 

2-805 
2-8(«l 
2  OOfi 
2-818 
2  758 
2-700 
2-8,37 
2  8011 
2-.'-|02 
2  !K)2 
2  012 
2  500 
2-748 

2  5<;i 

2  4,S0 
2  .S57 
2  013 
2  708 
2  818 
2  (101 
2  740 
2  4r>0 

2  1M2 

3  ()(;o 
2  013 
2  880 

2  ,804 


2  72(i 

2  822 

3  024 

2-008 
2-801 

2-8i;,-i 

2  0.52 
2  802 
2  7,52 
2  7.50 
2-846 
2  708 
2  ,553 
2  801 
2  902 
2  515 
2-754 
2  513 
2  4,S1) 
2  807 
2-803 
2-701 
2  803 
2  (188 
2  73;i 
2  too 
2  015 
3()5!) 
2  035 
2  880 

2-708 


I      2-722 

2  822 

3  023 
2  1)110 
2-800 
2-8,5(; 
2 -113 1 
2-778 
2  742 
2  742 
2  850 
2-700 
2  572 
2-804 
2-8S3 
'J  -.'J,5 
2  700 
2-475 
2  .504 
2  ,S01 
2  880 
2  787 
2  782 

2  ore 

2  7IS 
2  4711 

2  IMO 

3  03,. 
2  01 7 
2  ,S(;ii 

2  780 


2  712 

2  831 

3  018 
2  070 
2  ,8,50 
2  .S45 
2  913 
2  758 
2  724 
2  730 
2  860 
2  744 
2  560 
2-801 
2-805 
2  509 
2  761 

2  440 
2  519 
2  865 
2  843 
2  776 
2  774 
2  601 
2  (196 
2  478 

2  941 

3  01 8 
2-883 
2-847 

2-770 


Sfilf-regiatering 
NCI  IKS  +  THK 


METEOROLOGICAL   TABLK8. 

Photographic  Instrumen,3,  during  the  Month  of  September,  1897 
NUMBEKH  IN  THE  TABLKS. 
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U  a.iii. 

NiMni. 

» 

o 

2  72(i 

1      2-722 

2  «22 

2  822 

.1  021 

3  023 

2'J!W 

21KKI 

2wn 

2-8fi!l 

2-8)ir. 

2-851; 

2  iin2 

2-!«l 

2  \sn2 

2-77H 

2  7ri2 

2  742 

2  T.W 

2  742 

2  MO 

2  ,S5I) 

2  7!W 

2  7Wi 

2  ,->.-,:) 

2  572 

2  «ll 

2  ny4 

2  <J02 

2-KS3 

2  515 

:■  ;i25 

2  7M 

2  7I1'J 

2  f)l;i 

2-475 

2  4.SI) 

2  504 

2  8()7 

2  801 

2««;t 

2-S80 

2-7»l 

2-787 

2  K03 

2  782 

2  i;ss 

2  (i7(l 

2  7;t;t 

2  71S 

2  4lill 

2  471) 

2  'JI5 

2  !M!I 

:i  (iTill 

;i  («„ 

J  !i:|-i 

2  !M7 

2  Hun 

2  8l!!i 

HouB  KNuma 


1  p.  in. 


2  712 

2  831 

3  018 
2  !I70 
2  850 
2  845 
2  U13 
2-708 
2  724 
2  730 
2  850 
2-744 
2tm 
2-8SI1 
2-805 
2  60!l 
2  7C1 

2  44!l 
2  519 
2  855 
2  84;! 
2  775 
2  774 
2  661 
2  O'JO 
2-478 

2  U41 

3  018 

2-88;i 

2  847 


2  p.  n. 


2  7WI 


2- 776 


2-704 

2  826 

3  004 
2-!l57 
2-828 
2  835 
2  !)03 
2  742 
2  701) 
2722 
2-842 
2  724 
2  500 
2-878 
2-843 
2-48(1 
2  767 
2  417 
2  533 
2-844 

2  819 
2  771 
2  707 
2(160 
2  070 
2  487 

2  937 

3  (Kk"p 
2  855 
2N3:< 

2-701 


3  ii.iii. 


2  700 
2  810 
2  iliK) 
2  940 
2  808 

2-8;« 

2  878 
2  720 
2-085 
2-718 
2  840 
2  712 
2  672 
2  874 
2  822 
2  477 
2  755 
2  401 
2  f.37 
2-843 

2  801 

2  709 

2  737 

2  8f)2 

2  054 

2  492 

2  107 

2  tm 

2  853 

2  819 

2  751 


i  p.m. 


2080 
2  810 
2-984 
2-928 
2-798 
2810 
2-870 
2-709 
2  079 
2  724 
2  849 
2-691 
2-5iW 
2  873 
2  804 
2  465 
2  757 
2-384 
2  .507 
2  851 
2-t85 
2  770 
2  732 
2-(K'i2 
2  043 
2-509 
2  9lu 
2  970 
2  8;il 
2  812 


-  7.50 


5  p.m. 


2-0.S4 
2-820 
2-9,84 
2-918 
2  802 
2-815 
2-808 
2  702 
2  083 
2  730 
2  854 
2  094 
2  014 
2  .872 
2  801 
2  473 
2  701 
2  377 
2-693 
2-809 
2  777 
2-779 
2  742 
2  (W) 
2  034 
2-65.8 
2  957 
2  !I07 
2  829 
2  815 


2-7.55 


0  p.m. 


2-082 
2  820 
2  !Ki2 
2-915 
2  802 
2  815 
2-802 
2  095 
2  0.S4 
2  730 
2  8.53 
2  080 
2  1144 
2-872 
2  784 
2-405 
2-7«. 
2  375 
2  Oil 
2-887 
2  701 
2-787 

2  7:w 

2  072 
2  028 
2  .590 
2  !I75 
2  IK)3 
2  8;i9 
2  820 

2  7ml 


8  p.m. 


2  078 
2-840    ! 
2-970    ! 
2  914     '• 
2  814     I 
2-.V27     - 
2-804     I 
2701     I 
2-095 
2  730 
2-800 
2  070 
2-007 
2-888 
2  779 
2  474 
2  771 
2  375 
2  031 
2-899 
2773 
2  797 
2  715 
2  090 
2  ««l 

2  o;to 

2  995 
2  !Kil 
2  .849 
2  ,S21 

2  766 


2-(kS9 
2-8.M 
2  9<i9 
2  91', 
2  ,840 
2-842 
2-877 
2  709 
2  704 
2-764 
2-879 
2  (MM 
2  (184 
2  890 
2-708 
2-48.5 
2-773 
2  .■i71 
2  617 
2  910 
2-795 
2  .807 
2-730 
2  (198 
2  042 

2  0f)9 

3  0(i3 
2  IKll 
2  .s.-,;) 
2  821 

2  773 


pirn.        10  p.m.        1I,,.,„.      .Midnight. 


2 -0.88 
2  WW 
2  979 
2  iK).5 
2  84(! 
2-842 
2-800 
2-700 
2  710 
2-700 
2-880 
2-0.56 
2-706 
2-900 
2  7.".9 
2-497 
2  700 

2  ;w.i 

2  (i.W 
2  915 
2-7!«» 
2-813 
2  721 

2  700 
2-6;t4 

3  (i82 
3  Oil 
2-9,59 
2 -.8.50 
2  .823 

2-770 


2  090 
2-880 
2-9.SO 
2  900 
2-848 
2-869 
2-,S00 
2  TOO 
2-722 
2-7.55 
2-886 
2  Ofv- 
2  721 
2  901 
2  740 
2  WK) 
2  742 
2  341 
2  (iO;i 
2  917 
2-803 
2  813 
2  710 
2  712 

2  620 
2-696 

3  013 
2  960 
2 -,850 
2  819 

2  770 


2  085 
2  890 
2  978 
2-900 
2  ,848 
2-853 
2-860 
2  700 
2  724 
2  700 
2-8.80 
2  044 
2  734 
2  !I00 
2  73,5 
2  517 
2-727 
2  3,34 
2  (179 
2  916 
2  791 
2  ,808 
2  708 
2  718 

2  (i02 
2 -726 

3  010 
2  !M9 
2  858 
2  817 

2  770 


2  0.86 
2-912 
2  iWO 
2  890 
2-848 
2-803 
2  862 
2-712 
2  724 
2  762 
2-882 
2  630 
2  754 
2-8*8 
2  707 
2  519 
2  717 
2 -.346 
2  70ri 
2-916 
2-786 
2-813 
2-688 
2  714 
2-676 

2  73P 

3  01 5 
2  9,W 
2866 
2-811 

2-77B 


Meanh. 


2  704 
2  ,802 
2-985 
2  9.58 
2  .860 
2-846 
2-895 
2-7OH 
2  720 
2  744 
2  824 
2-768 
2017 
2-874 
2  843 
2  ,546 

2-:  ,',8 
2-4  - 

2  516 
2  840 
2-854 
2  787 
2  771 
2  077 
2  083 
2  64/ 
2  9M 
3011 
2  '.Wl 
2  .861 


2-777 
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MKTKOROI,OOICAL   TABLES. 

Barouktric  Pressure  (at  32"  Fah.)  at  Toronto  Observatory  for  each  Ilo.ir.  from  Solf  registering 

27  ENtilJSH  INCHES  +  THE 


Day. 


Hniii  Endinci 


3.... 

4,,.. 
5.... 
6... 
7.... 
8.... 
!».... 

10  . 

11  .. 
12. . . . 

la.. 

14..    ., 

1.-. 

1(! 

17 

18 

l!l 

20 

21 

22 
2:t.       . 

2t 

25.       . 
20 

ar.. 

2H 

2B 

80 

31 

.McaiiH, 


2  .'i:w 

2  755 
2  518 
2  !H)1 
2  501 
2  170 

2  8n<J 

3  oi;t 
2-775 
2W3 
2-884 
.•t  084 
2  825 
2  r>'Mi 
2  440 
2 -.5(1!) 
2-8iH! 


2  !l2y 

2-7.57 

2  714 

2  7(i4 

2rh52 

2. '188 

2  .532 

2  (Wil 

2  721 

2-.5;)8 
2  751 
2 -.580 
2-.8y7 
2  471 
2  llil 
2-838 
3007 
2  772 
2-(W7 

2  .sim 

3  n8y 

2  818 
2  .-.84 
2  430 
2  .572 
2 -'.MM 
2  !I23 
2  7.5.5 
2  710 

2  rm 

2  f.2l) 

2  ;«i4 

2 -.542 
2  (138 

2  720 


I  a.  III. 

2  a.  in. 

Sam. 

" 

- 

o 

2  807 

2-7il8 

2-787 

2  <J4D 

2  !t70 

2  !)!ll 

3  141t 

3  14'J 

3  H!i 

3  n(Mi 

3  Otk) 

3  0(11 

2  770 

2  750 

2 -728 

2  382 

2  :fJ2 

2  4(10 

2  D2.5 
2  7)3 
2  (i23 
2  8!I7 
2  403 

2  141 
2-8«,5 

3  (KI7 
2-770 

2  (i25 
2-!N)U 

3  (irii 
2  7'.« 
2  ,574 
2  423 
2  582 
2-i)15 
2  !M4 
2  740 
2  718 
2  7.5!l 
2-501! 
2'4(KI 
2  .541 
2  (i2(> 

2  718 


4  a.m. 


2-7.82 
3  001 
3  l(iO 
3  0('iO 
2  710 
2  3!m 
2  040 
2  741 

a  ma 

2  S'J(» 
2  435 

2  i;ii5 

2-8U7 

3  (H(8 
2-775 
2  (115 

2  !)32 

3  (178 
2  7W 
2-5(i8 
2  42(i 
2  5!l(i 
2  »22 
2 -HI  5 
2  7.55 
2-724 
2  7li2 
2  472 

2  408     I 
2-5,'10 
2  U24 

2  721 


5  a.iii.         0  a.11 


2-783 
3  022 
3  188 
3  (K13 
2-7(J8 
2  414 
2  5CiO 
2-7:«i 
2  711 
2  !«I0 
2  411) 

2  133 
2-!)27 

3  ()(I5 
2-777 

2  (iOO 
2-!N;7 

3  (17!) 
2-78'J 
2-.5(il 
2  43(i 
2  (ill 
2  !I33 
2  in  5 
2  743 
2  734 
2-770 

2-4(i(; 

2  413 
2  .^'10 
2  (122 


2-787 
3  040 
3  lai 
3  0(11 
2  f>!)l 
2-425 
2  574 
2  7.35 
2-741) 
2  902 
2  412 
2  Mi) 
2-aVi 
2  !)1)1 
2-782 
2  085 

2  !)1I5 

3  071) 
2-781 
2  .530 
2  450 
2  «,30 
2  1)40 
2  1)17 


7  a.m.         8  a.m.         !l  a.m.        10  a.m.       11a.m.      Noti 


2  711 

j      2-737 

I      2  7(18 

1      2-440 

2  423 

2  .540 

2  024 

2  731 

2-7!»7 
3  «!1) 
3-200 
3  (K17 
2  (187 
2  442 
2  570 
2-7311 
2-783 
2  !)00 
2  417 
2-1(14 

2-1)8;!    I 

2  1181)    I 

•27m  I 

2 -.51)5    j 

i 

3  l).S(l      : 

2  784 
2  5r>8 
2-4(18 
2  HTh) 
2  !).54 
2  1)18 
2-7f)4  I 
2  718 
2-708  ! 
2  440 
2-438 
2  5(12 
2  032 

2  742 


2-781) 
3  080 
3  lt)l) 
3  059 
2  (1(13 
2-4tO 
2-021 
2-714 
2  82(i 
2  1)07 

2  405 
2-221 

3  013 
2-981 
2-788 

2  595 
3-0r.9 

3  080 
2-787 
2  .545 
2  496 
2  U80 
2  1(72 
2  l'.t5 
2  7(11) 
2  7(» 
2  71H) 
2  429 
2  459 

2-r*to 

2  (151 
2  762 


2-798 
3-102 
3  205 
3  0.53 
2  (142 
2-471 
2  (148 
2  (Wl) 
2-808 
2  899 
2  .399 

2  251 

3  (Ml 

2  1)79 
2-782 
2-ri89 

3  082 
3-079 
2  709 
2  548 
2-500 
2  (1114 
2-979 
2  9,34 
27119 
2-74 
2-787 
2  401 

2  4(1(1     j 
2-fi88 
2  048     ■ 

2-750     i 


2-791 
3  108 
3- 20(1 
3037 
2  021 
2-4.S8 
2  (15(1 
2  (174 
2-877 
2-891 
2-387 

2  279 

3  003 
2  947 

2  770 
2, 5(12 

3  ()87 
3  (18;) 
2  701 
2 -.500 
2  510 
2  710 
2  988 

2  1)2;) 

2  707 
2  780 
2  788 
2  .'tDO 
2-408 
2  (i02 
2  (1.59 

275(1 


2  789 

3  109 
3  198 
3  023 
2 -.581 
2  499 
2  (170 
2  (1,57 
2  MKi 
2-875 
2 -.38;) 
2  S22 
3-070    ! 

2 '.m  I 

2  702    j 
2-.5;!9 
3083    ! 

3  (109 

2  752 

2 -.549    j 

i 

2  509    i 

2-720    j 

2-987    i 

2  i)03 

2  765 

2  782 

2  708    i 

2 -.'WW    I 

2-470 

2  (iOd    I 

2-048    j 

2  750    I 


2  79(1 
3105 

3  18S 
2-9.89 
2-542 
2-498 
2-074 
2(11;) 
2-878 
2-842 
2-3.V. 

2  351 

3  0(14 
2-899 
2-732 

2  613 
3-0,59 

3  (h;; 

2-7;ii 

2  511 
2 -.508 
2-719 
2  98;! 
2 -8(111 
2  7:17 
2  771 
2  711 
2  .310 
2  (C^s 
2  lllHl 
2  (140 

2  7.34 


1  p.iii. 


2-792 
3  107 
3  1(11 

■2  >.m 

2  41H) 
2  .505 
2  (1(19 
2  .519 
2  873 
2  .815 
2;!21 

2  .■)71 

3  0(11 
2-874 
2-713 

2  41(2 

3  058 
3014 
2  710 

2  fior 

2  504 
2  724 

2-9(i;( 

-'  8,%') 
2  710 
2  702 
2  T29 
:  :  !■! 

-'in 

2  .',98 
2  (120 

2  719 


n  Self  registering 
INCHES  +  THE 


METKORol.oninAr,  tables. 
Ftu.tognipliic  Instriinients  duniv^  tl,o  .M„ntl,  of  ()ct,.,l,er,  18.(7. 
NUMKEaS  IN  TIIK  TAHLKS. 
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: 1_ 

— ^  







Hoi  1! 

Kniusc. 

11  a.m. 

NfMin. 

1  p.iii. 

2  p.m. 

I     3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m.     !    (i|,.,„. 

7  p.m. 

8  i).m. 

9  p.m. 

i 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight 

Mkann. 

2'7S!t 

• 
2-7!X) 

_.l 

1 

' 

i 

i         ,. 

" 

» 

o 

y 

y 

„ 

3  lOil 

3-100 

2-702 

2-78!) 

2-787 

,      2-78!) 

2-813    :      2-832 

i      2-8.\5 

2-881 

2  IKll 

2-918 

2-932 

2-933 

('      2-822 

3  l!)8 

j     a-ws 

3  107 

3  103 

3-0!)5 

3  11!)!) 

3  I'll)     j      3133 

3  135 

3  140 

a■^m 

3  147 

3-141 

3-121) 

3-085 

3  023 

1       2 -SMI) 

.!  1(11 

3  13!) 

3- 13.5 

;       3- 111) 

3  110    1      3112 

3  101 

3-01)7 

3  1)115 

3-081) 

3-082 

3  005 

3  14« 

2-,Wl 

2-.'-i4-.' 

2-!)2,s 

2  1)13 

2. '(SI) 

2-8S.S    j      2-877 

2-H73 

2,872 

2-8(11 

2  840 

2-823 

2-797 

2904 

2  4!I9 

2  4!l« 

2  4!)() 

2  44(1 

2  4.32 

2-41(1 

2-410    !      2.395 

2,370 

2-34.S 

2. -MM 

2:m 

2-;kio 

2-:t(>8 

2  KIO 

2(170 

2-(i74 

2  m< 

;     2rm 

2 -.510 

2  ,525 

2,5;di    '      2  5.13 

!       2,548 

2-552 

j      2,5,50 

2-5.57 

2  640 

2 -.528    1       2-480 

2(W 

2-(ll:i 

2  (1)1!) 

2  (174 

2  (183 

2  (ID!) 

'      2  721           2-745 

2  757 

2  707 

1      2-771 

2-700 

2  704 

2  7M 

2(102 

2-88;i 

2 -878 

2  541) 

2,52(1 

2-4!)!) 

2  474 

i      2  4(15    1      2-447 

2-4,55 

2  4,55 

2  441) 

!      2-455 

2-475 

2  ,503 

2  ,51Nt 

2-875 

2  842 

2  873 

2-8(W 

2  ,8)1!) 

j      2-.S7() 

1 

2  .S75           2-884 

!      2-81)1) 

2-lK)7 

2-!H)!) 

2-!W5 

2-905 

2,895    ',      2-81H 

2  .3h;i 

2XA 

2  815 

2-771) 

2-751 

!      2-711) 

;      2(11)1     :      2-(ai5 

2(147 

2-021 

i 

1      2-697 

2-57(1 

2  ,549 

2,521           2-777 

2  S22 

2  3fil 

2-321 

2  2111 

2  272 

2  24!) 

:      2-2:t5     :      2-223 

2-221 

2  209 

!      2-197 

2-202 

2  193     ' 

2  175           2-320 

3  070 

3  0(14 

2  .371 

2  401 

2  143 

1       2  4K1 

j      2  515     '      2  W14 

2-«0i) 

2  (154 

2-080 

2-715 

2  740 

2  777            2  .393 

2  (133 

2 -Sid) 

3  0)11 

3  Of,!) 

3  ().W 

1       3-0.51 

3().53           3-052 

3  052 

3  002 

3-047 

3-a39 

3  02.S 

3  021            3()(r> 

2  7(12 

2-73L' 

2-874 

2-,S,-,7 

2-8.3;i 

2-813 

i      2-7W)           2-7i11 

2-781) 

2-783 

2-785 

2-787 

2-7H2 

'!  780            2  893 

2-r);!y 

2  513 

2713 

2  702 

2  (107 

2(185 

j      2(187     1      2(1115 

2-(l!Hl 

2-(li)3 

2(18!) 

2-077 

2  (157 

2(145            2  739 

3  083 

3-ori!) 

2  41)2 

2 -,»,'■, 

2-545 

2  .",82 

!      2(12!)    ;      2(1(11) 

2  70.8 

2-732 

2-7119 

2-794 

2-813 

2-857            2(133 

3  (¥i!» 

3  (h;; 

3  058 

3-(K17 

3  (Ki7 

3-0(13 

3  ()0()     '      3(171 

3  08!) 

3  (H)3 

3  102 

3-103 

3  095 

3-08C            30,39 

2  752 

2-7;ii 

3  014 

2  1)83 

21)71 

2-1H14 

2  1).53     ;      2  1)3,3 

2  !)15 

2  1)0(1 

2-894 

2-S75 

2  S(13 

2,841            3  ()02 

2 -.Ml)     i 

2  511 

2-710 

2  (1S7 

2  (ISO 

2  (1(12 

2-(l(!8    j      2(1(14 

2-(K10 

2  (138 

2-(l.'18 

2  o;io 

2  (122 

2-010            2  719 

2  ."Mni 

2  r«()n 

2-507 

2  41)8 

2  483 

2   IKO 

2  47,><     i      2  484 

2-48(1 

2  479 

2  474 

2  401 

2-400     ! 

2-444            2  518 

2  720    j 

2 -71:) 

•2  rm 

2  .-ion 

2.^.01) 

2  51 2 

2-521 

2-,\S0 

2  ,W) 

2  557 

2  557 

2-502 

2-508    j 

2-067      1      2  501 

2-fl87 

2  083 

2-7'.'4     ! 
i 

2  738 

2-748 

2-7«8 

2-700 

2-810 

2  8,31 

2-8,5(1     ; 

2-8fi0 

2-877 

2  881     1 

2  887        2  7;in 

2  i»3 

2-8(i5 

2-!Kl.'(     j 

.     -       1 

2  D.-K) 

2  1)12 

2  !);i5 

2  1)41 

2  !)4I) 

2  1)43 

2  1)49 

2  943 

2-9,39 

2938     i 

2  938            2  !M0 

2  ■7a'-) 

2  737 

2  83.3     1 

2-821 

2  M31 

2-S27 

2  8.'K) 

2-82,i 

2-813 

2-803 

2  796 

2  777 

2-708     , 

2-702            2-801 

2  7H2 

2  771 

2  710 

2  701 

2-fi!Nl 

2(1112 

2  (IDS 

2  703 

2  70)i 

2  7)1     ■ 

2  710 

2  708 

2-710 

2  713            27:10 

2  7li8    1 

2  744 

.  .-    .     ' 

2  718 

2  718 

2-7;i8 

2  73!) 

2  742 

2-750 

2-70O    j 

2-7rio 

2  748 

2  754 

2-7.58            2-748 

2  .'KIH 

2  340 

-.(722 

2  7IKX 

2  )l.sl 

2  (VSO 

2-070 

■•  (102 

2)100 

2(iB4     ■ 

2-(l.'l)l 

2  (114 

2  594 

2  Wll)            2712 

2-470 

2-4(W 

..  ,-.     1 

2  2(0 

2  2(14 

2  242 

2-275 

2-2))x 

2-320 

2-:t5o   ; 

2  ;too 

2  , -1,52 

2:m\ 

2  ;VS2            2  IWO 

2  IKXl 

2  )1IK) 

2  4,1     . 

2  4,4 

2  4!H( 

2  500 

2  .52(1 

2  530 

2  542 

2  540    i 

2-53,s 

2  541 

2-6;t8     ; 

2  Ml)            2  470 

2  048 

2  <>40 

2  .-.1(8 

2  507 

2  (104 

2-(l:;(l 

2014 

2(128 

2(135 

2  (144 

2-040 

2  (118 

2  (157 

2(100 

2  690 

2  )12« 

2-(K)() 

2  1108 

2  (lis     1 

2(120 

2  (il.s 

2  1128 

2  012 

2, WO 

2 -,'184 

2  ,5!H) 

2-578 

2  734 

2  700 

2  71 « 

2  708 

2  705 

2  702 

2  707           2  712 

2717 

2  720 

2-720 

2  718 

2  715 

2712 

t 

2  724 

15 
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METROROLOOICAI,   TABLES. 

Barombtr,c  Pressure  (at  32"  Pah.)  ,.  Toronto  O.«ervatory  for  each  Hour,  from  .Self-registering 

27  KNUIiLSH  INCHES  +  THE 


>m  Self-registering 
I  INCHES  +  THK 


MRTEOROr.OniCAL   TAnLES. 


I'hotographic  Tnstru.nonts,  <luri.,g  ,,he  montl.  of  November   1897 
N'lTMnKR.S  IN  THK  TAHLKS. 
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I 

Hoc 

6  uni. 

1  Endino 

_ 

llft.n-. 

'      2  560 
2  302 
2-666 
2-780 
2-468 
2  496 
2  768 
2  376 
1-883 
2-608 
2088 
2  371 
2-759 
2-873 

2  633 
?-667 

3  062 
3  137 
2-719 
2  57: 
2  399 
2  808 
2-814 
2-908 

2  721 
2-277 
3011 

3  097 
2681 
2-871 

N(»n. 

2  524 

2  267 

2-565 

2  750 

2-440 

2  61B 

2733 

2  349 

1-90;) 

2-482 

2  039 

2-376 

2-745 

2-843 

2  614 

2  666 

3  047 
3  112 
2-682 
2-632 

2  420 

2-781 

2812 

2907 

2  701 
2-226 

3  009 
3  079 
2  699 
2  856 

1  p.m. 

2  516 
2-230 
2 -.578 
2  732 
2-408 
2  526 
2-724 
2  ;il8 

1  944 

2  407 
2-029 
2  ;t92 
2  747 
2-822 
2  60! 

2  (i8(i 

3-038 

3-091 

2  (W* 

2  507 

2-455 

2  756 

2  812 

2  ,S91 

2-(W9 

2  IH7 

:,,H,7 

3  .;.-,| 
2  711 

•-'  ,s5;i 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

7  p.m. 

^  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midniglit 

-   Mkaks. 

2  504 
2  214 
2 -.584 
2-712 
2-378 
2-664 
2  702 
2  XW, 
2  OH 

2-;6i 

2  013 
2-415 
2  746 

2-79!) 
2  ,587 

2  715 
3-024 

3  081 
2  (i34 
2-489 
2  4S5 
2  731 
2-819 
2-.S(W 
2  (i(i2 

2  1. SO 
3-005 

3  02!) 
2-72- 
2  843 

2  506 
2  212 
2-5!»7 
2  706 
2-376 
2-582 
2  (WO 

'ixm 

2  081 
2  4(;2 
2()69 
2  166 
2-763 
2-7.S7 
2 -.599 

2  746 
3020 

3  069 
2  621 
2-481 
2  519 
2  711 
2-825 
2-.S67 
2-6;)4 

2  19!) 

3  01 9 
3  001 
2  748 
2  837 

2  492 
2  210 
2  (i20 
2  (i!H) 
2  :i58 
2.'-i97 
2  696 
2-3;!8 
2  140 
2-465 
2  079 

2-4,s;i 

2  771 

2-768 
2-6(Ki 
2-780 

3  026 
3-06,S 
2  616 
2  467 
2-577 
2-698 
2-842 
2  861 
2  (J.'-ii'i 
2  225 

3o;ii 

2i)79 
2-782 
2  8;)! 

2-505 

2-216 

2  (i54 

2-692 

2  3(M 

2  620 

2-688 

2  .33.S 

2-l,'<4 

2-469 

2  0!)7 

2 -.507 

2  793 

2  749 

2  597 
2-825 
3-032 

3  067 
2613 
2  4,W 
2  59.-1 
2  (-.91 
2  8,54 

2-.s;)7 

2  61-.9 

2  241 

3  ))49 
2-9.55 
2  811 

2-,s:t;t 

2-49.S 
2-216 
2-(W8 
2  (!!)2 
2-340 

2-o;)9 

2  (WO 
2  a33 
2  232 
2-475 
2  115 
2  621 
2 -806 
2-743 
2-599 
2-866 
3-052 
3  063 
2-629 
2  456 

2-o;w 

2  679 
2-873 
2-8.W 
2-6.33 
2-2(;9 
3-067 
2  !)27 
2  829 
2  823 

2  494 
2  217 
2-716 
2  (i90 
2-344 
2  6,54 
2  677 
2-326 
2-2S4 
2-471 
2  121 
2.5;t7 
2817 
2  745 

2  603 
2-,S!)6 

3  0.-)4 
3  013 
2  631 
2-446 
2(1,56 
2-657 
2-889 

2-,S,39 

2  ■6,37 

2-;)17 

3085 

2-.S9!) 

2  845 

2-807 

2-600 

2-220 

2-735 

2  677 

2328 

:'.t)M 

2  684 

2  ,a34 

2,324 

2471 

2  12(i 

2537 

2-823 

2  723 
2-581 
2-919 
3-0(i2 

3  031 
2  (i25 
2  430 
2  709 
2-638 
2-,S90 
2-832 
2  615 

2  ,363 

3  086 
2-R53 
2-856 
2-786 

2-487 

2-230 

2-742 

2  (!«!2 

2.304 

2(i74 

2682 

2314 

2.357 

2  471 

2  i:i9 

2  ,557 

2-82!) 

2-718 

2  671 
2922 

3  063 
3  021 
2  621 
2-422 
2-724 
2-625 
2-889 
2-825 
2  603 

2  425 

3  091 
2  821 
2.865 
2-760 

2-481 

2  240 

2-754 

2  (i49 

2-274 

2-697 

2-674 

2  302 

2  383 

2  449 

2-163 

2-!>63 

2-841 

2-685 

2-550 

2-926 

3  056 

2-992 

2  611 

2-39!) 

2-7.54 

2  007 

2-889 

.i  811 

2-5S2 

2-455 

3-089 

2-79!) 

2-8(i8 

2  731 

2-468 
2-248 
2  760 
2-6.39 
2-276 
2-7ftS 

2-(>;i8 

2-2.S2 

2  432 

2-426 

2  176 

2-677 

2-851 

2  673 

2!)29 

2-928 

3-056 

2  973 

2-634 

2-381 

2-768 

2-689 

2  891 

2  7!)5 

2-5(i5 

2  524 

3  091 
2  767 
2-875 
2-713 

2  452 
2  260 
2-758 
2-636 
2  290 
2-720 
2-628 
2  226 
2-448 
2  416 
2  195 

2  580 
2-860 
2-664 
2-496 
2-947 

3  064 
2-961 
2  620 
2 -.383 
2-777 
2-679 
2-892 

2-784 

2  ,5.39 

2  574 

3-095 

2  7,37 

2-870 

2-683 

2-627 
2-2!)5 
2554 
2  732 
2-4.38 
2  52!) 
2-721 
2 -.3!)!) 
2  117 
2  477 
2-172 
2  299 
2  744 
2-806 
2-606 

2  688 

3  0.32 
3  073 
2  724 
2  621 
2-500 
2-738 
2-781 
2-879 
2  681 
2 -.361 
2  'MM 
3004 
2  723 

2  (^9 

2(i22 

2-82!) 

2  614 

2  611 

2-617 

2  621". 

2-6;t;t 

2041 

2  647 

2(i47 

2-647 

2-013 

2-641 

2-6.38 



2-6;)4 
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METEOROI.OOICAL   TAUi.t'S. 

B   .OMKTRIC  Pressure  (at  32°  Fah.)  at  Toronto  Observatory  for  each  Hour,  from  Self-registering 
27  KN(!IJ8H  INCHES  +  THK 


Dat. 


1... 

2.... 

3... 

4.... 

6.  . . , 

6... 

7.... 

8.... 

9... 
10.... 
11.... 
12     .. 

i;t.  . 

14 

l.S 

16 

1" 

18.    .. 

la 

20 

21 

28 

23 

24 

26..   . 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

MeanH 


1  a.in. 


..'■(i.'-.l 

2  933 

3  125 
2  904 
2  14(1 
2  ti05 
2'463 
2752 
2H.W 
2  6«H 
2  3!K) 
2  .OiK) 
2  714 
2  f>91 
2  24« 
2' 574 
2-838 

2  808 

3  0S(> 
3012 
2  4ti3 
2  459 
2273 

2  «91 

2  990 

2  610 

2  518 

2  936 

2-883 

2  112 

2  442 


Hoik  K.vdinu 


2  B4« 


2  a.in. 


2  627 

2  96:1 

3  133 

2-884 
2  141 
2  628 
2  441) 

2-7rKS 

2 -678 
2  671 
2  370 
2-58(i 
2  719 
2-367 
2  242 
2  576 
2-846 

2  848 

3  084 
3006 
2-479 
2-437 
2-269 
2-735     i 
2-979    I 
2-515    i 
2  662 


3  fi.m. 


2-IM8 

2-8(H 

2  146 

2  447 

2660 

2  597 

2  !tri9 

3  12ti 
2-8f>« 
2  124 
2  647 

2  4:w 

2  746 
2  (i88 
2  674 
2-3<W 
2-578 
2  739 
2  553 
2  232 
2  .'->46 

2  867 
2-870 

3  iw; 

2  '.)44 
2  481! 
2  399 
2  261 
2  779 
2-937 
2  514 
2  570 
2-961 
2-8;t9 
2  1711 
a  432 

2  646 


4  a.  Ill, 


2. 537 
2-99!) 
3  118 
2  824 

2  no 

2  667 
2  418 
2  737 
2  «90 
2  670 
2  ;)42 
2  565 
2  737 
2  530 
2-2;!8 
2  525 
2  857 
2  86); 
3-1(16 
2  896 
2  469 

2  ;»-) 

2  236 
2  809  j 
2-914  j 
2602 
2-684  I 
2-!Hi2 
2-812 
2  171 
2  4(K) 

2  «« 


6  «.ni. 


2  514 

3  020 
3  124 
2  71)2 
2  122 
2  698 
2  414 
2  742 
2688 
2  (imi 
2-316 
2  ."HiO 
2-736 
2  507 
2  2;t!) 
2  491 

2  866 
2-8)M 

3  120 
2  865 
2  473 
2-;)69 
2-222 

2-852 

2  871 

2-600 

2-.'-|96 

2  IXiO 

2  776 

2  179 

2  405 


6  a,in. 


7  a.m. 


2  631 


2-495 
3  030 
3  128 
2-776 
2  134 
2  702 
2  418 

2-7;« 

2  700 
2-646 
2-298 
2  568 
2  754 
2-489 
2  282 
2  493 
2  885 

2  875 

3  136 
2877 
2  495 

2  371 

2  213 

2  891 

2  831 

2  ,'-i02 

2  (il4 

2  974 

2  748 

2  198 

2  418 

2  636 


2  476 
3-()5;i 

3  152 
2-758 
2  UA 
2716 

2-4;to 

2  72 
2  72 
2-&5 
2-2!) 
2  67 
2  77 
2  49 
2  292 
2-472 
2  880 

2  !)(10 

3  1.56  I 
2-871  ! 
2-513 

2  349 
2  209 
2-940 
2  791 


2728 

'      2-728 

2-&50 

2-2!HI 

2  677 

2771 

2  491 

2  508 

2(W2 

3  ()0I 

2-712 

2  211 

2  4,!2 

2t>4() 

2  4(W 

3  069 
3  162 
2  714 
2  182 
2  730 
2  438 
2  718 
2  7-»4 
2-051 
2  300 
2-594 
2  774 
2  484 
2-298 
2  478 
2  876 

2  92(1 

3  169 
2  784 
2-,^);«) 
2-a55 

2-206 

2-975 

2  755 

2  602 

2  663 

3-021 

2  (i83 

2  209 

2  430 

2  641 


9  a.m. 


2  463 

3  079 
3  172 
2-6<i6 
2  218 
2  722 
2  453 
2  720 
2  760 
2-666 
2  314 
2  59)i 
2  774 
2-481 
2  318 
2-468 
2-859     I 

2  929 

3  190 
2  751 
2  55;i 
2  :*48 
2  222 
3-014 
2-69!) 


10  a.m. 


2-457 
3  101 
3- 188 
2  632 
2  241 
2  720 
2-4tW 
2-704 
2-776 
2  (M!) 
2  336 
2  607 
2-815 
2  481 
2  ;t6.3 
2  474 
2  8;i2 

2  i)47 

3  200 
2-68(i 
2  ,559 
2-3.55 

2  244 

3  044 
2  652 


2  ri02 

'.'-.-C" 

2  Ii96 

2-720 

3()37 

3  o:«i 

2  (144 

2  606 

2  212 

2  215 

2  464 

2  470 

2  644 

2  648 

2-461 
3  100 
3  178 
2-580 
2  268 
2  (i97 
2  478 
2-690 
2  760 
2-6.32 
2  368 
2  603 
2-809 
2  463 
2  366 
2-478 
2 -780 
2-938 
3-175 
2  (i72 
2  5.59 
2  ;t43 

2  262 

3  045 
2 -603 
2  481 
2724 
3-020 
2  .542 
2  214 
2  444 

2  636 


Noon. 


2-4,'i2 

3  097 

3  142 

2-488 

2-281 

2  698 

2-490 

2-678 

2  761 

2  610 

2-396 

2-688 

2-788 

2-448 

2  3,59 
2-4«() 
2-713 
2-920 

3  166 
2-610 
2,531 

2  323 

2-2(ir 

3  037 
2  543 
2  451 
2-728 
2  995 
2-485 
2  211! 
2  4<ir 

2  617 


2-463 
3  083 
3  110 

2  432 
2  295 
2  646 
2  518 
2  644 
2-728 
2  679 
2  438 
2  667 
2  782 
2  426 
2  380 
2  490 
2  660 

2  !),32 

3  162 
2  555 
2  512 
2  320 

2  283 

3  ()26 
2  513 
2  4,32 
2  728 
2  972 
2  408 
2  234 
2  378 


oiii  Self-registering 
H  INCHES  +  THK 


UETEOROI.OdlCAL   TAHLEB. 

Photographic  Instruments,  during  the  Month  of  December,  1897. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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11  •.m. 

Noon. 

2-461 

2-4,'i2 

;»  100    !      3  097 

3  178           3  U2 

2-580          2-4.SS 

2  2ti«           2-281 

2  6W7     i      2098 

2-478     '      2m 

2-690     ;      2-078 

2760    '      2761 

2-6.S2           26111 

2-358           2-390 

2-003           2-588 

2-800           2-788 

2-463           2-44» 

2  360           2  ;K!I 

2  478 

2-481) 

2-780 

2-7i;i 

2-».<i8 

2-!IL'll 

3  I7.'> 

3  IWl 

2  072 

2  610 

2  5.'J9 

2.'>3I 

2  ;t43 

2  32;) 

2  262 

2  267 

li  045 

3  037 

2-(k)3 

2  643 

2  481 

2  4ril 

2  724 

2  728 

»  !«)           2  99ri 

2-.M2    j      2  465 

2  214 

2  212 

2  444 

2407 

2  636 

2  617 

Hour  E.npinc, 

1  p.m. 

2  ii.iii. 

3  p.m. 

4  p.m. 

j 

5  p.m. 

1 

6  p.m. 

I    7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid. 

Meanb. 

2  463 

2  476 

2  Mi 

2  .W) 

2  613 

2  OOJl 

2  716 

2  765 

2-807 

2  8.39 

j      2  883 

2  914 

2  599 

3  083 

3  07B 

3  ()81 

3  0«4 

3  084 

3  102 

3  104 

3  im 

3  122 

!      3  117 

3  ..  ; 

j      3  116 

3-066 

3  110 

3  118 

3  088 

3  IIS7 

3  0<19 

3  05!) 

3-0,)5 

3  016 
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IP  -A.  I?^  T     IV. 


Mean  Temperature,  Maximum,  Minimum  Temperature,  and  B^ean  Daily  Range.  1897. 
Sunshine  registered  in  each  day  of  the  year  1897. 
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MBTEOROLOrtlCAL  TAIILRS. 

Mean  Temperature  for  the  several  Months  and  for  the  Year  1H97. 
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METEOROLOaiCAL   TABLES. 

Mkan  Temperature  for  the  several  Months  and  for  the  Year  1897. 
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.30- 1 
.38  6 
21  4 
20  9 
26  6 

36  2 
32  1 

37  0 


24-8 
28  1 
24  2 


I 


347 
33-6 
34-6 

34  7 

44  2 
417 
42-8 
40  2 
46  1 
40  4 


44  0 
43  3 

43  4 

42  3 
417 
47  4 
48- 1 

43  4 
42  0 


43  :! 
46  0 
45  1 


229 

41  0 

21  I 

42  4 

25  1 

44  3 

297 

6  9 

19  fi 

41  2 

11  7 

37  8 

20  1 

44  3 

21  0 

36  » 

46-9 

a 
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4  2 
5-8 
60 


I 


34  7 
33-6 
34-6 
34  7 

44  2 
41  7 
42-8 
40  2 
46  1 

4r>  4 


44-5 
43  3 

43  4 
42  3 

41  7 
47  4 
48- 1 
13  4 

42  0 


43  3 
46  0 
4fi  1 


41  0 

42  4 

44  3 


297 

n !) 

i«  n 

41  2 

11  7 

37  8 

if.  1 

44  a 

no 

»  g 

46U 
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Mean  Temperature  for  the  several  Months  and  for  the  Year  1897. 


Ontario— roil. 

Sarnia ..    . .    

Toronti) 

Tlmrtjld 

Tilwuibiirp. 

UplandK 

White  River 

Whiteside 

WiHxifltock 

Welland 

Windsiir 

Weston . . . 


tiUKBKC 

Abitibi 

Antico8ti,  K.  Pt 

.\ntic<)«ti,  W.  rt 

Antiuwti,  S.  W.  Pt.  . 

Bird  K<)ck« 

Broitie 

Bieqnette 

Chicoiitiiiii 

Cape  Chatte 

Ca|)e  Magdalen 

Father  Point 

(irindfitunR 

.Montreal 

Point  dps  MontH 

QuelHK! , 

Kichniond. . . 


22  0 

I     23-2 

'    24  3 

i    22  1) 

14  2 

27 

1«  2 

200 

22  6 

207 

21  0 

5  0 
14  .1 
11  H 
13  7 


2ti  0 
25  0 
2«  5 

KiS 
4  7 
17  (i 

22  7 
237 

23  0 

2  1 
140 
127 
14  !l 


12  ■« 


15  3 


Nkw  BiaNswiiK. 

Hathnntt 

Chatham 

Dalhoitnie 

Fredericton 

( Ja^etown 

(Jrand  Manan 

Point  fii'iireanx . , , 

St.  AndreWH 

at,  Jolm 

NnvA  HcxiTM. 
'%>•? 


130 
12-8 

07 
17  8 
135 

7-8 
128 
12- 1 

»'4 
14-5 

n  U 
14  0 


7  6 

14-5 

13  8 

127 

130 

18  1 

9-6  1 

1«  5 

16  8 

23  !t 
20  3 
111  1 
107 

23  3 


17  4 
16-3 
12  8 
1ft  li 


25  6 
23  5 
21  1 
21  It 

24-8 


32  2 
31  6 


42  fi 
428 


32  !l 

46  6 

24  7 

38  3 

13  n 

307 

24  3 

.til -3 

29  !) 

42-5 

32  8     I     44  3 

I 
330         45-3 


15  1 
11!  ,•! 
19  3 
20-8 


22  (» 
20  5 
32  0 


24  5 

16  4 
20« 

20  4 
18  fi 

21  2 

20  « 

21  0 
21-8 
23  1 


22  3 
18  fl 
24  8 


30  4 

25  7 
27  I! 
29  1 

Zli  T> 


39  2 

33  9 
■Mi  7 
3*  0 

34  4 
320 
318 
417 
28- 1 

37  0 
39  7 

38  5 
37  5 
33  fi 

39  2 
■'W  3 

39  5 

37  1 
,'(9  0 

38  4 

40  8 


52  1 
,52  5 


52  B 
48-4 
4fi  6 

51  8 

52  2 

53  9 
55-3 


fil  0 

in -3 


6«  2 
52-4 
59-9 
(iO-2 
82-2 
IM-4 


43  9 
307 
41  3 
.39  « 


61-2 
42  3 
481 
42  0 
42  7 
42  7 
41  5 
53  1 
41  4 
49-4 
60  1 

fiO  2 
48  3 
44  fi 
507 
50  0 

i:  5 

47  I 


54  9 
48-8 
f)0  5 
48  2 


48  3 


52  1 


.■>7  1 
iW  1 
,'i«-4 
.53-3 
6;{'2 
51  fi 
497 
Bl  2 
57  4 
,57  ■« 
67'8 

,'■>«■  2 

5fi  4 

,'>3  9 

,'i<i  4 

57  3 

54  5 

,->0  4 


54  9 


56  8 


71  0 

72  1 


a 
s 

a. 


«4  1 
047 


09  4 
«7  0 
718 
70  5 
73-8 
74  « 


1)9 -4 
,53  2 
60 -5 
58-3 


08  2 
,56  0 
07-3 
B3  1 
«2  fi 
57  8 


71  0 
04  0 
1)9  0 


1197 
1187 
IW  9 
07-2 
lifi  8 
fil  0 
56  8 


59  8 


fift  0 


59  3 
.W  3 
1)1-4 
02-8 
fi57 
67  1 


587 
537 

57  1 
56  2 

HO  0 
,5'? -8 
60  I 
,59  3 

58  4 
54  « 


fiO-8 


6 


51  6 
60-9 


607 
.55-8 
54  4 
59-5 
80  1 
60  7 
64  3 


,52-8 
46  3 
41  4 
48-2 
49  1 
48'9 
65  3 


36  4 
37-9 


61  2    I    611 


25  2 
17  3 


a 


26  9 
28  3 


18  4 
5  9 


32-2    I     21-4 


f>4  8 
49  5 
48  9 
47-8 
51  9 
,53  2 

47  1 
,50  8 
60  9 
•iO-5 

48  1 


A3  9 
64  2 
61  4 
61  3 

61  8 
IW  6 
nfi  2 

112  fi 

m  6 

62  2 
57  2- 


61  7 


«0  4 


67  8 
43  3 
54-5 
52  1 

T),'!  6 
56  7 
MO 
M  6 

tV'  U 
.54  1 


42-3 

40  4 
3!)  7 

41  1 
41  7 
49  fi 

40  9 
48  0 
43  2 
43  0 

41  6 


55  3 


49  4 
41  S 

45  I 
40  0 

44  8 
47  0 
13  2 

45  2 
Ifi  i; 
49  4 
47  3 


36  3 
,33  fi 
39  1 

37  5 

20-4 
26  9 
28!l 
29  4 

;«  1 
;»  2 

28  3 
24  2 
297 
27'8 
27  2 


26  1 
22  fi 
281 


67 
15  2 
187 
21-8 
2fi  1 
20  6 


10  7 

187 
15  8 


30  fi  20  1 

28-4  i  13  1 

28K  I  1B7 

317  I  19  2 


Ifi  8 


667    I     49  1 


■M  a 

31  I 
27  6 
,31  5 
:(,')) 
,'18  0 
30  1 


;)5  2 


377 


20  1 
20  9 
IB  fi 
22  2 
22  8 
29-5 
24  1 


2fi  7 


30  6 


45  5 
45  9 


39  7 
.327 
42  0 
44  4 
46  4 


33  9 
31  9 
36- 1 
36  3 

39  7 


3fi  5 
34  4 


43  0 
.34  1 
30  2 


40  1 

,V)  9 
40  4 

43  2 
39  7 


41  6 


436 


46  5 
45  It 


3!)  7 
327 
42  0 

44  4 

45  4 


33  9 
31  !) 

35  3 


30  7 


3fi  5 
34  4 


43  0 
34  1 
3i)  2 


1 

0 

40  1 

■8 

35  ft 

2 

40  4 

■8 

■B 

43  2 

1 

3»  7 

7 

41  A 
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Nova  Scotia— Coj,. 

GuyHbonnigh 

Halifax 

I'ietou 

Parnitxiro 

Port  Ha«tingH 

Hydney 

Sabhi  iHland,  K.  P. . . . 
Sable  Islaiiil,  Main  St 

Tniro 

Whitchnad 

Varnioiith 


P.  E.  Inland. 
Charlottetowii . . 
♦Jeoi'getown 


Nkwf<)uni>i.ani 
Amour  Point. . .    . 

BiUf  IhU. 

CtianncK 

Cape  Normnji. . .    . 

Point  Rich 

Sandy  Point 

St.j€ihn8 


Kermuda. 

Pro«l)«!t 


43  6 
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METEOROLOOIOAl    TABLES. 

Monthly  and  Annual  Maximum  Temperature  during  the  Year  1897. 


1 

1 
February. 

<< 

< 

i 

>f 

< 

940 
97  0 
104  8 
93  0 
75-0 

a 
1. 

m 

820 
89  0 
83-6 
75  0 
G7  0 

C 

& 

0 

12, 

a 

1 

Britimh  Cor.iiMniA. 
Abbotsforfl 

MO 

noo 

.       .'•.17 
40  0 

51  0 

52  0 
520 
01  0 

57  0 
610 
49!l 
40  0 

.too 

55  0 
137  0 
(il  7 
45  0 
.52  0 

840 
8(i0 
781 
(WO 
77  0 

92  0 

93  0 
92  5 
84  0 

720 

81  0 
840 
92-7 
84  0 
060 

89  0 
85'0 
96-9 
84  0 
B«  0 

71  0 
780 
72-7 
05  0 
63  0 

.58  0 
G70 
61  6 
,50  0 
530 

52  0 
46  0 
58-4 
40  0 
54  0 

94  0 

Alln'i-ni 

liarkcrvillo 

(!armanah    

Canobic 

97  0 
104  8 
930 
77  0 

Claycxi\iot 

.63  5 
(»  0 

Chilliwack 

CaiM)  Sc-iitt 

•WO 

1    ««-5 
(>(i-5 

93  0 
73  0 

830 
(160 

88-5 
631 
900 
91  0 

77-7 
920 

91  0 
70  0 
970 
9(i  6 
85-5 
96  0 

80  1 

o;i  5 

71  1 
01-8 

(10  4 
63  1 

62  0 
iV)l 

93  0 

Chilcotin 

45  0 

47  0 

490 

73  0 

Donald 

82  0 
71-5 
80  0 

(»!0 

66  0 

67  0 

44  0 
,■.5 -9 
,55  0 

.3,5  0 
51  8 
43  0 

970 

EBquinialt, 

Enderby 

51-3 
420 
44  1 
60  0 

500 
420 
44- 9 
600 
37  0 
(WO 
48  5 
670 

.53  1 
.55  0 
.52  5 
.-HO 
37  0 

70-7 
790 
90  0 
70  0 
580 

83  4 
WO 

82  0 

100  0 

74  5 
880 
88-5 
100  0 
83-2 
!M  0 

72"2 
91  0 

897 
810 

100  n 

76  5 
80  () 

'.Ni  a 

891 
82  0 
89  0 

04  n 

87  0 

815 

78  8 

a't  (1 

(WO 
80  () 
71  5 
95  1) 
8(1  0 
74-8 

96-6 

85-5 

Flirt  Steelii 

97  0 

French  Creek ...    . 

HI  0 

100  0 
74  0 
8;-.0 
89  5 
98  0 
83-2 
920 
7«  0 

94  0 
900 
91  n 
79  () 
(i9  () 

95  0 
70  0 
90  (1 
87  0 
69  4 

89-5 

1100 

7fi  0 
87  0 

75  2 

(15  0 

63  0 

60  0 
,54  5 

•MO 

.57  0 
,55-5 

500 

500 
62  0 
.Ni  0 
41  0 
481 

rwo 

Glacier 

895 

GrifSn  Lake 

520 
530 

51-5 
GOO 

(17  0 

78  0 

1100 
76  0 

Oarry  Point    

67  6 
80  1) 

(10  0 
118  0 
(19  0 

(17-6 
(14  9 

Hazleton 

88-0 

Kamloops 

488 
.WO 
400 

44fi 
49  5 
480 

64-8 
.53  0 
53  0 

79-2 
73  8 
81  0 

98 '6 
89  0 

85  2 
75-8 

90  0 

Kti]K>r  Island . . 

1000 

MisHion  Valley 

890 
940 

Masset 

84  0 
101  0 
91' 0 
90  4 
92(1 
75  0 
101  0 
770 
93  0 
90  0 
840 

(i(i  0 
88(1 

.s;t  0 

810 
79  (1 
(19 -0 
870 
(;9  (1 
78  0 
78  0 
70  2 

59  0 
77  5 
(Wf-i 
66 -5 
70  0 

63  0 
90  (1 

64  0 
74  0 
(WO 
62  0 

,52  0 
59  0 
,',6  0 
61  4 
(12  0 
,57  (1 

500 
44  0 

60  0 

48  6 

4G  0 
43  0 
44 '5    i 
53  0 
.54  0 
53  0 
43  () 
51  0 

;w  0 

45  0 
51  0 

Midway 

Nicola  Lakf 

New  Wi-BtniiuKter 

North  Nicoinea .    . , 

Port  SiniiMHin 

Princeton 

390 
48  5 
56  5 
52  0 
54  0 
420 
508 
45  0 

47  0 

43  0 
61  () 
650 
4«  0 
52  0 
IH  0 

44  0 

MO 

47  0 
,52  5 
54  0 

48  0 
MO 
47-5 
18-0 

81  0 
77-5 
79-3     i 
81  0 
(!4  0 
800 
fi«  0 
79  n 

95  0 
91  0 

880 
(i8  0 
95  0 
72  0 
87  0 

84  0 
101  0 

91  0 

91  0 

92  0 
75  (1 

101  (1 

yiicsnelle 

77  0 

(^uiNni'llii  Forks 

96  0 

RivorH  Inlet 

482 
61- 0 

42  !l 
38!» 
40  0 

43  0 
480    j 

49  0 
27  0 
43  1 
36-4 
47  0 
45  (1 

62  6 
W)  0 

63  4 
45 '5 
63  1 

(18  0 
80  5 
77  (i 

822 
(t4-8      . 

!N)  0 

Spence'M  llridge 

84  0 

Salmon  Arm 

Stuart 'b  Lake 

T<iliiKxo  I'lainH 

Vernon 

lil'5 
78  1 

82  0 
93  I 

89  0 
87  1 

89  0 

Hi  (•      j 

84  0 
87  1 
91(1 
w  (1 

86  0 
96  « 
93  0 
91(1 

70  (1 
83  1 
7(1  0 
76  0 

67  0 
(Ml 
76  0 
(15  0 

iVi  (1 
.57  1 
Nl  0 
55  () 

.-.     9 
■18  (1 
65  0 
44  0 

89  II 
!Ki  6 

WeHt  Koutnnay 

45  0 

iiio 

77  0 

90  0 

91  0 
91   0 

'— 

Manitiph, 

Brandon 

Clianni'l  Iidand 
KmerHon. ...... 

Klkhom 

Fort  ()«l«prne. . . 

Uillview.. 

MinneiloHa 

I'ortjijfs.  In  Ppftif, 

KuMwII 


<D 

>< 


94  0 
97  0 
104  8 
930 
77  0 


93  0 
73  0 
97  0 
90  6 
85-5 
97  0 


89  5 


110  0 
70  0 
880 
96  0 

100  0 
890 
940 
84  0 

101  0 
91  0 

91  0 

92  0 

"no 

101  0 

77  0 

96  0 
!I0  0 
H4  0 


K9  I) 
!W  U 
94  0 
91  0 
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N.  VV.  Tkhkitobibs. 

Alameda 

Battlefortl 

Banff. 

Crooked  Lake 

Calgary 

Calgary  (2) 

Chaplin 

Cannington  Manor. . . 

Dawtton 

Ktlmonton 

Fort  Chippeweyan.   . 

Fort  aiinpson 

Fort  Churchill     ... 

Fort  Constantine 

Oatefcgarth 

Henrietta 

Indian  Head 

Kneehill 

Medicine  Hat 

Mooiie  law 

Macleod  

Oonlkup 

Prince  AUwrt 

Pincher  Cre<>k 

liii'App«.llo... 

Regina 

Sturgeon  Kikii 

Swift  Curii'nt 

SaiikatiK)n 

Yarrow 


MANrXIIHA. 

Krandon 

Channol  Inland  , . . 

Kineraon 

KIkhorn 

l''ort  OMUimp. . . 

Hilhiew 

MinnedoHa 

•'"!•"%:"  la  I'mirir. 
KuHHnll 


.■Ml  0 
40  r) 


x 

a 


405 
4.'i  0 
.30  0 
4B-5 


270 
.3.'>  0 


40-3 
42  0 
2.'-.  0 
39  n 


40  0 

42-8 


740 
ri4  0 


5, 

s 


E 


i 

O 


a 


■37  0 
20-4 


9  0 
20  0 
.39  0 
37  0 
.34  0 
45  0 
19  7 
34  0 

no  0 

240 
26  4 
46  0 
38  0 
.30  0 


380 
23-7 


4fi  8 
4«'8 
43  0 
45  5 


75-8 
7fi-5 
830 

79  8 


840 

81-4 


40  0 
.35  0 
48  0 


38  2 
230 
38  0 
.'MO 
350 
42  0 
X,  I) 
.37  I) 
;i.3  (I 


17  0 
290 
.32  0 
2.")  0 
30  0 
46  0 
.39-1 
29  0 
46  0 
31  ."i 
21  9 
43  0 
300 
26  0 
2.^  0 
,'14  0 
20  0 
.Wo 

31  8 
.12  (I 
,31  II 
29  O 

32  0 
,30  0 
.'10  !l 

.•r.'  0 

•jti  0 


46  0 
38  0 

;«o 

36  0 
39-5 
520 
.38-5 
38  0 
47  0 
51-8 
460 
50  0 
48'6 
43  6 
53  0 
.30  0 

37  0 
50  0 
40  fi 

38  0 
59  O 


40  5 
42  0 
38  O 
38  o 
.'il  0 
11  0 
4li  3 
41  0 
,17  0 


72  0 
.WO 
67 -5 

48  0 

49  0 
72  0 
84-3 
82  0 
74  0 
81-7 
84  0 

70  0 
66  6 
83  8 

71  O 
70  7 
830 

72  0 
78  (I 
80  O 
74  0 

74  0 

48  0 


88  0 
87  0 
920 
90  3 


820 

78  0 


78-8 
79  0 
94  0 
90-3 


900 
87  0 

84;' 


86  0 
73  0 
«0  0 
64  O 
75  0 
95  0 
83-6 

91  0 
840 
90-7 

92  0 
89  0 
80-5 

83-8 

840 

880 

91  0 


90  0 


72  0 
!H  O 

70  O 

71  8 

72  o 
71  0 


87  (I 


92  O 
IXI  0 


82  0 
87  0 
780 
79  5 
86  0 
99  0 
801 
920 
81  0 
857 
88  0 

80  0 

81  0 
796 
76  0 
89-3 
91  0 


80-3 
86-8 
98  0 
93-3 
80  3 
a3  5 
84-8 
82  0 
850 
800 
102.0 
91  2 
91  0 
88-0 
92-8 
100  0 
870 


95  0 


88-4 
82  0 
88  0 
94  6 


97  0 


.%  0 


IIHI  2 
7.8  0 


800 


IHI  3 
KiO 


90  0 
890 
837 
99  0 

90  3 

91  0 
1000 

960 
87-5 
89  0 
80-6 
81  0 
80  0 
79  0 
103  0 
882 
92  0 
97  5 
99  0 
1000 
90  0 

88  0 
86-8 

89  0 
94  3 
97  0 


90  0 
84  0 
73  4 
90-5 
790 
SO  0 
83  0 
!M0 
02-5 
86  0 
79  4 
64  0 
67  1 


96  0 


IMIO 
80  0 
91  0 
81-8 
91  0 
89  0 


94  0 
91  0 
90  0 
87 -8 
94  0 
89  0 


93  0 
91  0 
!K)  0 
91  8 

90  0 

91  O 


94  0 


!I60 
81  0 


97  0 
83  0 
75  0 
84-5 
900 
8«  0 
840 
80  0 
83  0 
790 
86  0 
87-5 


83-9 
75  0 
07-4 
780 
73-3 
77-5 
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22  1 

C'aiiimiHili 

8  !l 

10  !l 

12-2 

14  0         115 

.     U  4 

10  0 

13  7 

10  0 

0-7 

0  5 

0  0 

11  4 

Cliilliwack 

11  1 

125 

14  li 

24-8         3ii-3 

!     17  3 

10  8 

27  1 

20  1 

17  2 

II  11 

10  8 

17-5 

CiiiK'  Sccitt 

11  3         14  2 

;     115 

"■« 

1     11-4 

117 

8  9 

0-5 

6  7 

Cliileiitiii 

12  7 

20  3 

24  2 

1 

i 

2(1  4 
28  3 
17-7 

33-4 

1     380 
20  2 

IIi.iihM 

30  1 
15  5 

23  ( 

12  0 

17  7 

II  7 

17  0 

11  4 

HO 

!)  !) 

12  0 

1110         17  0 

,     14  3 

13  4 

Kii.l.Tliy 

I     V22 

10  li 

22  4 

27  2         311-7 

27  1 

27-2 

»1  (i 

2.S  4 

22-8 

13-4 

14  0 

24  0 

Kurt  .SU'uli! 1     174 

23  K 
11  7 

21)  0 
14-2 

32-5  ; 

18  4         .;3-l 

20-7 

t'riiicli  Creek 

!)  ;i 

203 

17 -4 

11  1 

01 

•  illli'ilT 

21  li 
01 

25  1 
12  4 

17  0 



31  4 

17  3 

W  11 
116 

0  3 

lirilliii  Liikf 

37  11 

2!l  3 
i:.  8 

;«)  4 

18  8 

IJiiiiv  I'liint    i.      !l(l 

15  0         IK-.-, 

17-8 

14  5 

14  1 

liii/N'riiiTc M'li 

1(1-8 

100 

2L'-'.I         27(1 

21:1 

21  0 

;iii-5 

21  0 

22 '2 

140     i 

lla/li-tun 

•Kj-.) 

ItO'l 

111  2 
17  8 

It-Ii 
12  0 

KiiiriliMips j:      !)  X 

13  3 

10  1 

LM  H         25  8 

21   7 

21  1 

28  4 

214 

118 

18  0 

KiijK  1  Ixlaiid 1       !)'2 

llfli 

13-8 

:.-  !i       2-.' :. 

17  11 

20  0 

211  (1 

10  2 

15  5 

12  0 

1)  0 

1(1  3 

Missi.in  Vullcy j      13' I 

10  5 
23  3 

215 
27  2 

L".!  0       :>(!  0 
211  7       :«i  IP 

31  1 

32  7 

31  () 

32  4 

.MUlwiiy . 

17  4 

111  7 

311  I 

31    8 

17  8 

17  3 

211  3 

Miif'-it 

11  5 
17  0 

18  (1 
2(1  3 

N.  Nicdtin'ii 

lU  1 

12  0 

13  5 

21  11          213 

10  11 

20  4 

17  1 

17  4 

III  8 

i 
0  7    i 

1(1  0 

NiLula  liiiki' 

12  (! 

18  7 

10  1 

23  5         28  2 

21  7 

21  5 

28  0 

27-1 

20  0 

15(;    i 

13  0    1 

20  5 

.Ni'W  WiHtiiiiiiKtir s  !l 

0  0 

13  1 

17  0        

15  8 

111  7 

22  0 

17  7 

14  .-p 

10  1 

8  0 

I'cirt  Hiinnsoii 14  7 

14  2 

15  8 

1(1  (1            10-8 

l.-i  7 

13  (1 

111  1 

14  (1 

13  0 

13  1 

10  5 

14  5 

17  7 

2.")  3 

20  (i 

2'.i  4         ;!7  0 

28  5 

32  7 

30  7 

37  3 

35  0 

1 

20  II 

li 

(^iiatNino i| 

7  0 

8  1 

10  3 

12  4          13  2 

12(1 

8-2 

155 

13  2 

0  t 

0-7 

10  1 

(^ll.slH'll.. i 

2U  !l 

25-8 

32  4 

31-0     •     -Mb 

38  1 

2(1  li 

32-3 

21  (1 

25-8 

1 

21  3 

'^'in'siii'Ilr  I'"nrkM, 

27  1 

24  2 

20  0 

23-0 

10  2 

1 
15  0     1 

11  6 

KinM-s  lllll'l     

li  li 

8) 

11  8 

13  2 

14  H 

14  1 

110     i 

14  0 

10  8 

7  II 

11  3 

0  8 

10  4 

SlM'ticcV  iiritl^u     .... 

14  « 

ifi-r 

17  0 

18  3 

22  2 

28  ! 

32  2    1 

1 

25-6      

23  11     i     27  2 

1 

i 

1 
Stimrt'»  I.iikc i     lH-(i 

23  2 

25  7 

;to  1 

1 

20-6 

32  5 

21  0 

10  7 

17  8 

lfl-4 

2;i  0 

'I'.pliaiT.i  I'liiitm IJ-B 

t 

13  0 

21  4 

25  1     j     310 

20  8 

28  4     1 

;t8  •» 

20  4 

22  5 

13  8 

12-0     1 

22  2 

N'tTMUTl         [ 

151 

17(1 

■■  -1 ! 

20  1 

28-2 

32  3 

;w  1 

31   1 

23-2 

20  3 

Wr.-t  KiKiii'Miiy 

1»2 

17  li 

Id  4 

22  0 

26  5 

10  7 

10  0 

28  1 

21  7 

22  2 

111  4 

13  a 

10  7 

\.  \y.  'I'kuiuiohik.s, 

1 

1 

il 

30  5     1 

34  4     j 

311  (1 

31  II 

20  3    1 

22-U    I 

METEOROLOOICAL   TABLEB. 
Mban  Diily  Range  in  each   Month  iinil  for  thu  Year  1897. 
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N.  \V.   TKIllllTllKIKti- 

C'  ntinued. 
Hiittlifdrd 


BanfT 

nal(;aiy 

CalKiu-y  ('.') 

r'hapliii 

Cariningtiiii  Manor. 

Kdiiiiintiin 

(iatf     i.'h 

Hf^nrit'tta 

Indian  Hfiwl 

Knivhill 

.^rl•<licin.■  Hat    

McKisH  (Taw 

MacI^eiMl 

Onniknp 

I'rinic  .MljtTt 

I'inchiT  Cri'fk 

ljn'A|i|H.|lt' 

Ki'Rlna 

StiirKiMii  liiiki' 

.Swift  Current 

Sahkatiftn 

Yun-uw 

Kurt  C'liuri  Inll     . 
^"ort  C'hi|ii'»i'yaii.   . . 

Fort  OiMiNtantinf 

Kii.-t  Simpson 


IK  ft 
17H 
1!»  4 
23  0 

I     18  0 

'     20  3 

I 

I     lit  8 

I    V)  n 

i  \X  7 
IH  3 
W  2 
•_'3  f) 
IL'  li 
L'l  2 
'Jit  2 
111  1 
111  2 
11) 
17  2 


Mam  rain, 

llraiidiin.. 

(Iianni'l  iHland 

Kiiirrmin 

I')lkhnrn. .. ,-, 

Ililhii.w 

MMimdohH 

I'liitii)-!'  la  I'niirii'.    , 

KlISNlOl 

KiN.rl«uik 

Si.  Allmiii.  (.\wi. ). 

Slimy  .Miiiiiiiaiii .... 
'rrt'liuriir 


Ill  I 

21  2 

I?  I 

2i|  !l 

13  fi 


2 1  " 
13  w 
17  1 
IK  it 
11.1 
21  3 
21  7 

111  i; 

21  7 

Hi  II 

27  2 


2(1  (I 
21  f) 

17  n 

21  !l 

22  8 
22-7 

20  8 
27  7 

23  3 

21  l> 

22  3 
2.'i  It 

18  2 
21  '* 
2(1  ? 
24  1 
48  4 

17  r. 

20  4 
24  8 
14  4 

2(1  3 
23  II 

20  S 
13  8 

13  r, 


23-2 
14  2 
III  4 

22  7 
[H  :t 
•ill  II 
20  8 
2(1  2 

24  8 
20  8 
23  2 


21  2 
25  5 
237 
24  7 
2f)  8 

20  5 
26(! 
28-7 

21  !t 

22  0 
22  1 
25  0 
213 
2t>  3 
25  ri 
2(>  3 
20  5 
20  4 
2(t  4 
31  0 
1«  It 
23  3 

23  8 
7  3 

IB  8 

24  II 
23  0 

23  8 
IH  1 

25  3 
21  It 
21-8 
23  li 

21  (I 

22  (I 


21  3 
27  1 


25  2 
20  1 

25  3 

26  2 

20  7 

21  6 
21  0 
28-7 
24  4 

21  7 
2^1  '.I 
2!l  K 

22  2 
2t  7 

23  (! 
2n  5 

20  C 
22  8 

21  8 
2li  Q 

24  5 

22  7 

25  4 
25  8 
14  2 
20  !t 
20  It 

22  5 
12  4 


.'HI  2 
32  4 
3.3  (1 

31  2 
31-0 

32  3 
2(1  t! 
3ti  1 
30  2 
.12  5 

30  0 

32  0 

31  6 

33  1 
27-4 
30  7 
27  8 
.'Kt  It 

32  2 


25  5 

24  (I 
23  4 
23  8 
31  it 

25  0 
27  7 
.32  (i 

23  3 
25  4 

24  0 

25  5 
25  It 
22  « 
24  7 
27  0 


.30  3 


32  5 
III  1 
17  1 
20  4 
Hi  5 

■XI  5 
13  7 


25  3 
25  It 


2S  1 


21  II 

24  5 
2<>  I 

25  0 
30  it 
27  0 

24  0 
;«  3 

21  2 
27  I! 

25  4 
28-2 
211  3 
272 

22  (i 
2it  4 
2(i  0 
2!t  1 


'M  (1 


23  1 

20  1 
18  3 
2!t  2 

21  4 

28  7 
13  5 


21  4 

.M  8 

2(!  1 

111  2 

30  2 

25  1 

217 

20  5 

25  (1 

20  8 

28  (i 

24  4 

23  7 

31  8 

27  4 

20  :i 

;«  3 

31  0 

2(i  4 

31  (1 

27  8 

211-5 
215 
20  1 
23  8 
20  8 

28  II 
U  (i 


2ti  It 
.3;V5 

;i2  4 

32  2 
3S0 
»!  1 
287 
41  2 
287 
31  1 

34  II 

35  7 
327 
3«  4 
237 

27  5 
31  7 

28  1 
317 


24  7 
20  1 
28  3 

30  2 
35  5 
32  1 
282 
41  (! 
24  ■« 

t     32  2 

31  ft 
2ft  0 
28  (I 
28  2 
21  (i 
240 
237 
28-8 
31  0 


23  1 
lit  2 

25  2 
30  4 

26  It 
2fi  7 
2;)  5 
317 
25  5 
2(i  II 
2!t  3 


15-3 
It)  3 
l(i  4 
18  0 
lfi« 
21  (i 
15  4 
24-3 
1«  1 
l»!t 
17  3 
201 


23  ft 

14  7 

28  5 

1118 

III  5 

17  3 

2:t  0 

1(1  2 

21  (i 

12  2 

23  4 

Ki'Ci 

2(>  8 

2IHi 

;i2  1   I   '*t\  7 

i 

i 


Hi  8 

24  I 


21  5 


211  I 
24  8 
24  5 
2;t  2 
28  () 

23  2 
28  (1 
20  ft 

24  I 


37  li 
22  1 
IH  1 
25  (I 
17  5 

28  7 
118 


i     284 

I     15  8 

17  8 


211  8 
27  I 
2fl  « 
23  2 
2ft  I 
1(1  2 
2ft  5 


14  li 

;t5  2 

ft  7 
318 
33-3 
32  5 
31  3 
2)1  3 
.32  ft 
:m  II 
3:1  B 


23  5 


27  It 
112 
15  1 


IB  6 


21  2 
1(1  2 
123 


IB  7 
13  ft 
111  2 

21  1 
IB  B 

22  1 
111  fi 
Ift  7 
21  3 
20  4 

in  1 

19  11 
157 
15  1 
IK  5 
177 
12  3 
17  0 
2(!  8 


14  5 


21(1         28  5 
24  5         ;«t  2 


IB  1 

2(1  .'i 
It  I 
210 
2(1  3 
23  7 

23  5 
21  5 
2(17 

2."i  ft 
20  5 

24  2 


15  3 


HI  (I 
Ifl  0 


107 
15  4 
13  7 


1ft  I 
14  II 
IB  II 
HI  4 

18  1 

18  0 
IB  2 
20  3 


17  0 

22  8 
17  2 


2(1  a 

Hi  5 
HI  2 
IB  7 
IB -8 

20  2 

18-5 
20  2 


22  3 

22  7 
24-2 
25  fi 
2(1  2 
25  1 

23  fi 
30  ft 
23  5 
25  1 
25  1 
2fi  7 
23  (I 
25  B 

23  ft 

22  (1 
25  3 


22-8 

2K  2 
1ft  8 
IB  fi 


2ti  5 
12  7 


25  0 
22  4 
24  1 
22  B 
24  7 

2(1  3 
20  (1 
24  » 
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METEOROLOOICAL  TABLES. 

AFban  Daily  Range  in  each  Month  and  for  the  Year  1897. 


t    ■■ 


JIamtoha— Coil. 
Wiiiiiififg 

Ontauio. 

A(fincourl 

Altun 

Bogilur 

Ik'fttriw 

Birnaiii    

Hraiitfurd 

Itaiiciuft 

liliKiinfielil 

liiirrie 

C'i)lliiiKwuixl('.') 

CiilliiiKwiHKl 

CuIcIwuUt 

Cncklmrn  Island   - . . . 
Cliutliiiin 

(,'lHl('«t()(^l( 

ClDlltillf 

Calvin 

IJurlmni 

Ih'Hcriinto 

l)Ht4luiratN 

KriU'TntiM 

(iravcnlmr.Ht 

(ialt 

Ilaliliurton 

Haniiltnn  

llaiU'.yljur.v 

KinK^'tlm 

Kinrniiniit 

Luixliin 

liucknnw 

Lindsay 

Ijnkpfii'ld 

Mattawa ,    . . 

Milll>i«.k 

Muuw>  FncUjry 

Niirtli  Hay 

XiaL'ara   

OwL'ii  Suinid 


205    1    24  7 


17  2 
15'7 
17!l 
17  5 

12  3 
15  (> 
20  4 

in  1 

14  4 
14« 

13  7 
111  2 


U)  5 
l(i  !) 

IHK 

17« 
9  0 
It)  4 
23  H 
17  H 
13-2 
16  0 
14  0 
20  4 


25  3 

14  7 

17  1 

17  7 

1«  (i 

13  i) 

171 

22  1 

15  2 

14  7 

18  0 

15  0 

22  t!         20  5 


'■s 

0. 

>. 

<. 

' 

" 

I 


13  1 

14  4 
217 
15-7 
13  3 
IS- 2 
25  0 

13  2 
17  II 

14  « 
Hi  li 


IS  s 
1«  5 


15  8 
14  5 
18  1 
17  2 
24  2 

24  8 
III  I 
12  3 
17  3 


lU  0 
14  5 
24  1 

iiri 

13  8 
Hi  !l     I 
31   8 

14  4 
III  2 
14  .) 
21  5 


14  3 

15  2 
23  !l 
18  7 

15  7 
17  I 
3it  7 
14  7 

I'.i  i; 

16  .H 
22  () 


17  0 
I'J  4 
20  3 
22  f, 
IB  2 

17  il 
25  0 

18  4 
IS  3 
111  2 
2(1  0 
22  h 


18  8 
21  3 
21  S 
21  II 
18  0 

20  3 
25  2 

21  2 
17  4 
is  5 
17  2 
2(i  1 


25  7 


20  II 

22  7 

23  4 

22  1 
20  li 

23  II 

24-8 
22  5 
IS  S 
IS  11 
15  I) 
25  0 


178 
17  7 
2<j  (•> 

22  0 
HI  >.t 

20  II 
.W  2 
1 5 "  5 

21  (i 
17  (i 

23  3 


20  4 
18  1 
25  II 
23  5 

20  5  ,  24  2 
:.'«l  1  210 
2S  0 
I*  0 

21  1     i    22  1 
20-2         22  !l 


23  2 
22  0 
25  0 

24  0 


28  (! 
HI  4 


22  2 

21  4 
21  8 
21  7 

20  7 
111  0 

23  4 
23  0 

21  S 
17  4 
HI  1 
11  li 
25  7 


211  3 
HI  2 
23  II 
2(i  1 
21  (I 
HI  5 
25  I 
IS  7 
21  II 
21  2 


23  4 
Hi  3 


13  1 
15  7 
Hi  4 
Hi  7 

24  4 

25  I 
20  4 
11  1 
15  !) 


HI-7 
111  4 


17  5 
17  2 
18-2 
15  !l 

23  0 
21  4 

24  1 
20  1 
12  3 
17  5 


12  1 
17  1 


20  2 

21  8 
21  (i 
17-8 
2li  8 
24  3 
24  5 
HI  0 
17  I 
21  0 


23  8         24  (!    !     23  4 


21  II 


23-5 
15  7 


23  (i 
23  2 
23  « 
21  7 
2li  5 
2(i  2 
21  7 


2     1     2.11 

8     I     HI  ■.! 
H    I     23  II 


21-5 
13  4 


23  t! 

23  8 
2;!  5 

20  7 
212 
HI  I) 

24  7 

21  0 
23  8 
Hi  5 
20  li 
12  7 

25  8 


21  4 
25  5 

22  7 
Hill 
22  (I 
31  II 
20  1 
21-5 
22  0 
24  !( 


HI  !l 
15  II 


21  7 

22  II 
21  8 
HI  2  I 
27'2  i 

2;t7  i 

24-1  I 

Hi  7  1 

Hi  K  I 

21  (I  I 


21  2 

23  1 

22  (i 
HI  0 

24  2 

18  0 

23  3 
17  7 
21  8 


s 


:ioi 

25  3 
2fil 

21  2 
23  7 

22  1 
2!)  3 
28  (i 
2li  li 
HI  6 
IS  5 
14  4 
27  2 


25  (i 
211  () 
2li  (i 


I 


212 

2t  4 
24  8 
20  II 
20  2 
HI  2 
23  0 

2tit 
17  3 

23  3 
14  2 

24  S 
11  (I 
218 
22  I 
2ii  4 


HI  !) 

24  II 
31   1 

21  li 

22  S 

25  8 
2(1  1 
20  (i 
20  5 
18  0 


28  7 
2.-I  II 
23  (i 
21  0 
27  4 
2ri  0 
17  3 
27  1 
2tt  0 
21  II 


HI  8 

22  S 
22  8 

21  0 

20  (i 

22  9 

21  0 
17  2 
17  2 
HI  3 
20-8 
25  1 
25  II 

21 7  ; 

I 
2(1  5     ! 

] 

22(1  i 
24  7 
15  3 
200 
17  8 
21  0 


IS  (1 

13  7 

14  1 
13  4 

13  1 
0  7 

14  7 

17  3 
112 
lis 

10  S 
13  5 
12  II 

11  1 

12  II 
117 

13  (I 

12  3 

13  3 
22  II 

11  II 
13  1 

12  (i 

12  li 

13  5 

13  3 

14  3 
113 

14  li 
13  5 
13  9 
13  (i 
17  H 
Hi  0 

15  9 


13  U 


J 
§ 


117 

13  (1 

12  3 

13  3 

22  II 

1111  1 

13  1 

12  (i 

12  li 

13  5 

133 

14  3 

HI  5 

14  I 
13  0 
13  h 
17  () 
9  4 

12  9 
22  5 
21  3 

13  2 
12  0 

11  9 
HI  4 

12  S 

II  3 
111 
HI  .-> 

III  8 
115 
H'l  (1 

10  3 

15  II 
12  1 
Ifi  1 

11  5 
17  0 
15-9 

16  1 

12  1 

10  8 

16  7 
15  fl 
20  7 

17  2 
20  5 
17  2 

11  L 
120 


I 


2:)  (i 

IS  ft 
HI  7 
HI  3 
111-7 
15  S 
HI  9 

2U  II 
Hi  0 
17  4 
14  I) 

22  5 

17  11 
17  II 

23  7 


Hi  11 
HI  S 
185 
21  3 

20  1 
Hi  4 

19  8 
HI  7 
19  8 

18  1 
24  4 

2(l'8 

15  7 

19  0 


b! 

i 

s 

? 

1_ 

^ 

° 

o 

V5 

2)  r> 

1 

1«  !) 

10 

h 

Ill  7 
v.) :; 

l!i:; 

i:i-7 
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Haivpali,  in  inches  in  each  Month  and  for  the  Year  1897. 
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Uainfall  in  inches  in  each  Month  and  for  the  Year  1897. 


Il  I 


;ONTAKIO-Con. 

l<l<Himfii'U1 

Harrie 

Itlinhiini 

Hdlicay^tHm 

CuUingwiMKl 

CollingwcKHl  (2).    .. 

CoUlwater 

Oicklium  Inlaiii)... 

Chatham 

C-tittam 

CoIHiltogi) 

Cloiitarf 

Cttrtier 

Calvin 

Chi-rry  Valliiy 

Cniyilin 

OdIilHtrpam 

Cijwnl 

Dm  ham  

\h>  CVwHTille 

beMsninto 

nt*HbaratH 

iJi'er  Park 

Dvaltdwii 

KramiiiiH 

KiiiHiliih' 

KiiniMmiin' 

El(fin 


•  imvnihiinit.. 

Gait 

•ili'n  Kim.  . . 
(ii'urp'town  . 
(itHJiTirh.  . . . 
(>tit»t<inl>ury , 
Hcrnll  Wny  .  . 
Kaliliiirtoii.. 
Hftilpylmry. . 
HuntHville .. . . 

Hulircy 

jBrmyii 


III. 
0  45 
0  30 
0  73 
204 

(too 

0  00 
0  34 


our 

0  8U 

1  16 

Ota 

0  60 
0  H3 
0  0« 
IIS! 
0  83 
055 

0  no 

O'Kt 
1W( 
0  10 
0  83 
0  8» 
S"9 
2  04 

0  t)0 

o-.w 
lis 

IW 

1  10 
0  70 
1-81 

0  20 
083 
0'70 

1  80 
1  15 
116 


in. 
1  24 
0-20 
1  12 
000 
0  00 
0(10 
0  00 


2- 18 

1  ne 

0  60 
0  (H) 

0  00 

0(K) 

0  84 

1  02 

0  50 

1  .'.5 
R 

1-82 
1  7H 
0  00 

0  81 

1  16 

0  ;t!i 

0  32 
0  25 
087 
0  ()7 
0  86 

0  71 
0-00 

1  28 
0  00 
0  00 
0  00 
0  80 
0  50 
0  76 


3  76 
1  l.< 

4  25 
0  70 
0  ()0 
0-00 

0  58 

2M 
3  8) 

1  40 
0  !Vi 
0  (K) 
0  67 
3  22 
3  00 
2 -.53 

2  08 
0  04 

2  70 

3  05 

0  00 

1  53 
3  59 
17!l 

1  2<! 
0-20 

2  .54 
lill 

2  (k; 

2  78 
2  00 
0-82 
0-20 

I  an 

0  86 
0-46 

1  3lt 
187 


in. 
3  II 

2  311 

3  Ifi 
3  mi 

1  14 

2  93 
2  (I!) 


in. 

2  53 

3  llo 

3  18 
'.-  72 
2  07 

4  15 


2  25 

3  :n 

;i  10 

2  23 

0  30 
2  74 
2-87 
2  37 
2»6 

1  8,5 

2  51 

2  41 

3  17 
1  92 
1  39 
228 

3  26 

4  28 
1  74 
1  70 
3  2:t 
1  72 

1  ill 
1  (15 
1  94 

0  25 
3  SW 

1  04 
3  16 
1  98 
127 


3  71 

2  .56 
•J  90 
','9.5 

0  80 

3  IS 
2:<i) 

3  12 

4  ,33 

4  42 

3  05 
319 

5  33 

4  18 

1  <I8 
3-29 

3  82 

4  03 
4  41 

2  91 
5 -62 

2  46 

2-7K 

3  84 
2-74 

2  10 

4  43 
3-64 

3  45 
3  90 
3  l.S 


in. 
217 
3  75 
204 


7-75 
fi  73 
1  83 


5  0;^ 
3  00 
3  60 


2  31 
2-81 

2  20 
3-25 

0  20 

3  U\ 
l-4« 
212 

2  33 
340 

1  82 

3  25 
2(iO 
1  05 

1  78 

2  .M 

3  .3;t 

4  03 

3  02 
1  il!) 

4  31 
1  !I5 

0  97 
3:i!) 

1  84 
174 
OiiU 


2  02 
2  92 


8-48 
11  U 
3  45 


5-80 
7-47 
2II6 


4  00 
4  82 
637 
3-99 


a 

B 

a. 


2  09 
1  17 


2  17 
2  04 
2  12 
2  91 


0-40  0-47 

4  10  I  3  91 

2  34  i  136 

3G»  I  1-29 

4  a5  1  08 
0  67  j  3  42 

5  29  j  2  90 
5  83  I  2-62 


6  64 
4  18 
4  2G 

2  23 
5-78 

4  37 

5  42 

3  07 
5-81 
0  00 
3  06 
3  46 
2  09  !  102 
7  24         0  74 


1  29 

2  8« 

1  it5 

2  !t2 

2  05 

3  86 
2  10 
1  28 

4  31 
1  70 
0-90 
362 


I  oo 


4  (!3 

B  00 

3  07 

3  13 

3  04 

707 

4  16 

3  94 

2  71 

S-38  ! 

0  60 
4  (W 
266 
4  20 
2  45 

1  09 


0-79 
1  15 
1  36 


I 


in. 

1  16 

2  34 


0-99  ! 
1  40 

I 
0'63     j 

0  21  ! 
0-89  j 
129 

1  46 


2  00 
4  65 
2  48 
4  27 
1  77 
157 
2-61 
1  67 


0  40 

082 

0  66 

1  13 
096 
0  26 
1-66 
0  .59 

0  8<1 

1  31 
1  63 


1.31 

030 

1  19 

033 

0  68 

064 

1  77 

1-94 

0  70 

0'6H 

1  60 

4  06 
1-83 

0  73 

2  (iO 

1  11 
7  10 
1  42 
1  60 
4-37 
1  34 

0  99 

3  ;« 

4  .'>;f 

1  97 

0  77 
3  42 

2  IS 
0-96 

1  18 
0-84 
0  64 

0  60 

3  16 
6  14 
276 
080 

1  H2 


in. 
3  96 
2-36 


2  98 
6  19 

3  96 

1  55 

5  02 

6  47 

2  30 

4  07 


in. 
418 
1  30 
371 


0  00 

0  41 

1  77 
1  23 
1  21 
1  83 
106 
110 


0  70 

2  44 

3  17 
3  72 
6  69 
3  62 
6  22 
528 

51 

2  19 
5  64 

3  04 

1  M 

2  77 

3  08 
2  67 

4  49 

2  68 

3  33 
3-35 
284 
000 
3'60 
0  94 
2-61 

4  43 
2  ei 


1  10 
1  44 
3  11 
1  25 

I     1  20 

!     1  76 

i     225 
I 
3'07 


2-44 

0!Mi 
1-57 
1-89 
1  10 
1-60 
1  58 
1118 


1-78 
2  02 

000 
1  64 

0  74 

1  27 
0  a5 
2- 1 4 


in. 
35  01 

28  27 


28  41 
39  96 
26  02 


29  46 
32  94 
26  27 
24  41 


25  68 
22  .36 

26  93 


32  24 
.3007 
.32  08 
;«i  78 


20  76 

28  04 

29  73 
32  >0 
2609 
22  03 
35  92 
26  88 


26  ;«} 
20  03 


3668 

23  90 

3186 

26  38 

2G  17 

1 

1 

in. 

in. 

18 

3501 

30 

28  27 

■71 

(10 

28  41 

39  9G 
26  U2 


29  40 
32  94 

26  27 
24  41 


26  68 
22  35 
2(!  MS 


32  24 
•TO  07 
.•<2  08 
;«i  78 


20  76 

28  (M 
2!)  73 
32  >0 
250!) 
22  03 
36  U2 
2fi  88 


2(i  3C 
20  03 


35  68 
23  90 
31  86 
25  38 
2C  17 


METKOHOLOIICAL  TABLKS. 

Rainfall  in  inchen  in  each  Month  and  for  the  Year  1897. 
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HITROROLOOICAL   TABLU. 

lUiKfALL  in  inches  in  each  Month  and  for  the  Year  1897. 
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Rainfall  in  inches  in  each  Montli  and  for  the  Year  1897. 
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Snowfall  in  inches  in  each  Month  and  for  the  Year  1897. 
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Snowfall  in  inches  in  .  ach  Month  and  for  the  Year  1897. 
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The  following  summary  is  deduced  from  observations  taken  at  stations  south  of  Latitude  50°  in  Ontario, 
Quebec  and  the  Mar.fiMo  Provinces,  and  .south  of  r.5°  in  British  Columbia,  the  Territories  and  Manitoba. 

JANUAHV.-Throu;>l,out  the  Don.mion,  «ith  .some  local  exception,s,  the  weather  was  fine,  con.paratively  mild 
and  dry;  and  t„e  baro,„e.,ric  ,Hes.ure  was  from  0.^  ,o  10  of  an  inch  above  average  west  of  Manitoba  and 
average  elsewhere  The  greatest  range,  21fi  inches,  occurre,l  at  Ed.nnnton,  N.W.T.  The  mean  te.nperature  which 
generally  exceeded  the  average,  showed  the  greatest  excess  in  portions  of  the  Territorie.s,  Cal<-arv  giving  +  IV  o  ■ 
wlnlst  ,n  south-western  Ontario  and  the  Maritime  Provinces,  it  was  average  or  below  at  n.any  stations.  The  highest 
temperature  recorded  was  61  0  at  St.  George,  Ont,  on  the  4th,  .-nd  the  lowest  -GO-0  on  the  19th,  at  Savanne  and 
Neu.gon  north  of  Lake  .Superior,  in  Ontario,  on  the  4th.  The  mean  daily  range  exceeded  2()-  at  con.paratively  few 
stations,  and  only  reached  21  -8  at  one  station.  In  the  northern  portion  of  Ontario,  and  western  portion  of  the 
Mant.me  Provinces  the  precipitation  exceeded  the  average,  but  elsewhere  it  was  generally  below;  the  greatest 
an.ounts  recorded  were  1.^7  inches  at  Port  .Sin,pson,  B.C.  ;  10:1  inches  at  t^uatsino,  H.C.  ;  117  at  Clayo,,uot,  B.C.  ; 
'""',  '  '•'•'  f  ""S"7'  ^-""t  I^ll  '"'^^■'"""«  ^^'"'1''  "'  ^<''«"^'«'i  «t^"ion«  were  north  at  Es.,.imalt,  B.C.,  east  at  KamUK.ps, 
B.C.,  west  a  Calgary,  .N.M  .f  ,  north  at  Prince  Albert,  N.W.T.,  north-west  at  IJattleford,  N.W.T.,  north-west  at 
Mmnedosa,  Man  west  at  Winnipeg,  Man.,  north  west  at  Po.t-Arthur,  Ont.,  west  at  Parry  Sound,  Ont.,  west  at 
Port  SUnloy,  Ont.,  west  at  Toronto,  Ont.,  west  at  Ottawa,  Oat.,  south-west  at  Montreal,  Que.,  south-west  at  Quebec 


The  mean  amount  of  cloud  (10  being  con.plctely  overcast),  was  09  in  British  Columbia,  4-!)  in  the  Territories  4-.3  m 
Manitoba,  70  vn  Ontario,  00  in  Quebec,  5-0  in  New  Brunswick,  and  6-8  in  Nova  Scotia.  Five  gales  were  reported 
rom  Manitoba  and  the  .same  number  f,om  the  .M-uitime  Provinces.  Thunder  was  recorded  at  .several  ,. laces  in 
Lritish  Coh.-.,bm  and  Ontario.  Fogs  were  reported  from  each  pi-ovince,  but  with  the  exception  of  23  at  Port 
Simpson  14  at  New  Westminster,  B.C.,  and  8  at  Rivers  Inlet,  few  were  recorded.  At  Victoria.  B.C.,  snowdrops 
were  in  l>loom  on  the  bth,  and  crocu.ses  on  the  30th. 

FE.uuAnv.-The  comparatively  even  meteorological  conditions  of  January  were  somewhat  broken  in  February 
nevertl-.eless  the  barometric  pressure  was  persistently  hi,  ..,  being  05  to  -10  inches  above  average  west  of  Uke 
Superior  and  average  elsewhere.  The  temperature  als„  .xcecled  the  average  in  moet  districts.  The  highest 
temperature  recorded  was  Gr.O  at  Agas.siz  on  the  2.1th,  and  the  lowest -54  8  at  Whit.  River  north  of  Uke 
Superior,  Ont,,  on  the  2Ctl,.  The  nu.an  daily  range  was  not  unusually  high  excepting  30  .4  at  White  liiver,  Ont 
ami  MX  at  Desbar.Us,  Ont.  The  pr,.cipitation  was  about  average  in  British  Columbia,  the  Territories  and 
Manitoba,  and  below  elsewhere  ;  the  delioiency  was  generally  small,  but  in  New  Brunswick  it  exceeded  two  inches 
m  many  places.  The  proportion  of  bright  sunshine  was  below  average  at  stations  in  British  Columbia  and 
Man,U,ba,  as,,  at  .some  places  ,n  the  Territories  and  Ontario,  whilst  it  was  r.bove  at  stations  in  Queliec  and  the 
Maritime  rovinces,  aso  at  Bvrrie  and  Kingst,m.  in  Ontario.  The  mean  amount  of  cloud  was  61  in  British 
Columb;      4  2  in  the  Territories.  .V7  in  Manitoba,  01  in  Ontario,  40  in  Quebec,  4-1   in  New  Brunswick,  and  51   in 

Nova  Scotia.      1  he  prova g  direction  of  the  wind  was  n.irth  at  Ksquimalt,  B.C ,  north  at  Port  himps-.n    B  C    east 

at  Kamloops,  B.C.,  west  at  Swift  Current,  N.  W.T.,  north.w..>t  at  Edmonton,  N.W.T.,  soutli-wo  ,  at  Prince  '  Al»K,rt 
N.W.I.,  southeast  at  Battlefon),  N.W.T.,  northwest  at  Minnedosa,  Man.,  south-east  at  \\v.nu,.u  Man  north' 
west  at  Port  Arthur,  Ont.  west  at  Parry  .Sound,  Ont..  w,-.  at  Port  Stanley,  Ont.,  north  at  Toronto,  Ont',  south- 
west at  Montreal,  (Jue.,  north-east  and  west  at  Quebec,  Que.,  west  at  Chatham,  N.B  ,  north-west  at  St  John  N  B 
west  at  (irand  Mann,  N  B.,  north-west  at  Halifax,  N.S.,  ami  north-west  at  Sydney,  N.S.  Thun.ler  was  reported 
from  Kamloops,  B.C.,  and  frcn  Clayo,,uot,  B.C.  A  few  fogs  in  each  province  were  reeor-hnl,  the  greatest  nu.nl^r 
occurring  at  any  station  being  8  at  l^mt-ino,  I!  C  ,  5  at  New  Westminst.M-,  B C,  and  4  at  St.  John    N  B      By  the 


3rd  the  trees  were  1 


Imd,.  ,.g,  an,    many  migratory  birds  ha.l  arnve.l  in   British  Columbia.     The  depth  of  snow  on  the 
,,  ,,„.  ,     ,      ,non,h  wa»  20  inches  at  Barke,  viit...  B.C.,  72   in,.h..s  at  (Glacier  House.  B.C.,  30  inches  at 

Kevelstoke  nn.l   Dcmald,  B.C. ;  from    Kamloops   to  the  Coast  the  groun.l  was  bare.     At  E<lmonton  and  Battleford 
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the  dep  h  wj  i  2   o  ;      r'  H        -  ''""■'  '' r'"''  ""'  "'  "^'""'P"*'  '''"'■'  ''  '"o''-"     '^  ""*-- 

Quebec  anlrheZHr       i  '"  "  ^'''"'''''  '"^  ^'"""  "^  '"  '"'^  ■"'=^^"  "■■  '"^•''«  "'  ""■'thnrn  cli«ricts.     In 

i^^^  .e^  J  Ba  h/  .   .o"    r'Z  "  ""  """"""-'  ^™'"  -  ^  -^"^  '"""'*"'      The  thicknosH  of  ic«  „„  the  2Hlh  was  24 

Fre<;S::,  N.E      '        •      "'•   ''  "'"'"  '^^   ''"'^^«'""'    ""^-    ^^   '"<=^-  ■*'   «•>"»"--    «•»•.  -•    30   inch.^  I; 

the  TerrilSTon*  T'^''  "L^^"'"'  """  '°''  *'"'  '"°'"  P""-'  "*'''  ""'»  ''«*  '"  ""''«''  Clumbia,  cold  and  dry  in 
the  rerntones  cohi  and  wet  m  Manitoba,  and  mil-J  and  wet  in  (Jntario,  Quebec  and  the  Maritime  Province,      The 

Too  o7::S  P--- '^---'l  --hat.t..  the  we.t  of  Lake  Huron,  and  increased  eUowhe,;  il  Z      'ver! 
to  O.ofanmch  r.bove  throughout  the  country.     The  n.ean  temperature  was   below  average  in    British   O.lumZ 
he  Terntones  and  Manitoba,  and  generally  above  eastward  to  the  Atlantic.     The  chief  denoi.nci  J  r    or  i  rJ^e 

5  0  at  Arm"     D  n     •  "f  T  "'  ''"'"■'"'  ""'■  ^•^'•^•'  "■"'  '"«  •=•'"''  — -  "»  9-2  at  Ht.  An  e  and 

Till     *''"^'-°"'^'*^"V'-yb-"g  unimpo.Unt  east  of   Ontario.     The  highest  temperature  recorde  lis  oi"  al 

exceeded    0  at  most  place.s,n  the  TerrUor.es  and  Manitoba,  but  with  the  e.xc,  ption  of  ;)2'  •■,  at  Quosnelle   liC    S 

313  at  hturgeon  I  ake,  N.W.T.,  the  range  was   nowhere  excessive.     The  precipitation  wa.  abov emge  a T  mo  . 

at,ons  ,n  Bnt.sh  Columbia,  below  in  the  Territories  an.i  above  at  nearly  all  places  e.vstward  to  ,he  A  Z.  C'l 

Cui„.aU  BC   Z    '    "'    •',  'T"  ^"'""'^  '^'""   ''"  "'^"•■'"•"^  "'  ^"'-•''"'  «^'^^'"-  --   -  follow  ' 

mZs     Print^^  -th-wes.,  8;.  miles  ;  .Swift  Current,    N.W.T,  south  and  .outh.e,.t.  4.8 

O  t    n      r    f  :         "  '"""''•'■■■^^''  **-2   ""'le^  ;  «'o"y  Mountain,   Man.,  .lorth-west,  4'»  mile.  ;  Port  Arthur 

On,,  no  th.east  to  north-west,  4  0  n.il.s  ;  Port  Stanley,  Ont.,  east  and  norlh-west,  12  0  mi  es  •  Toronto  On      ,  o      ' 
east  and  west,  16-8   n.iles  ;  Montreal,  Que.,   north-east  and  south-west,   l.VO   ,ni U  ■  Ou  L  c    Que       ort    e'  .' 

Bouth-we,st,    10-2   miles;. St.    John,    N,U.,    north-west,    11.3    miles  ;  Halifax.    N  V  '  no     ,  It     I^  "^  1^^^^^ 
proportion  of  bright  sunshine  varied  but  did  not  dilTer  very  much  fr;,.,  average  any;.,  l.d  LL         .cun-  d 

at  many  places  ,n  On.ario  and  Manitoba,  but  in  other  portions  of  the  Dominion  a  few  only  wer  C^r^H 
w  re  record.!  on  ,  days  at  Eras.nus,  Ont,  and  at  .St.  .John,  N,B..  this  nun.ber  being  xcepioJTn  Mr  Usi 
Columbm  few  were  noted,  bat  elsewhere  they  were  almost  general  on  from    1    to  0  days.      1  .   Uritish  Co lu    1 

Hat,  N,W.T..  the  snow  had  d.sappeared    by  the  .Slst,  and   ic.   upon  rivers  was  breaking  up.      In  Ontario  croc^  es 

r  pi  y  :7: ;::: s ' urih" "^  f" "";' "' '"'  t'-  '-  ^""'"^'° """  ^-^  •^^"""*'«^  ^^^  <^s:.:2z^ 

rapimy,  anu  in  iMo\a  hcotia  the  ground  was  bare  on  the  3l.st. 

APFat  -The  barometric  pressure  continued  high  and  during  the  .nonth  increased  over  Uritish  Columbia  the 
mean  being  about  oof  an  inch  above  average  over  this  Province,  and  from  average  to  .10  al.ve  ov  T^^^^^^^ 
tones  and  eaetwar.1  to  the  .Atlantic  Coast.  The  highest  pressure  recorded  w.s  30.76  inches  at  White  li.'  "' 
and  Wood.stock,  Ont.,  and  the  lowest  2908  at  Hattleford,  N.W.T  The  greatest  range  was  1  ..0  at  It  Art  ^J^^' 
Ont.  The  n...an  temperature,  w.tl.  a  few  |oc,il  exceptions,  was  above  average  throughout  the  Don.inion  the  M.  i 
excessas  occurr.ng  in  Hn.ish  Colun.bia  and  the  Territories,  several  stations  '  po.ting^  0    and  -.  T  i  V    lii 

Onperature  was  90»  on  the  20th  at  Fort  Steele,  B,C„  and  the  lowest  -20'  at  .Mis.s bie.  Ont..  1  the   Il^h    "t  e 

...ean  .la.ly   range  w.s  generally  from   20' to  25    at  stations  in    British  Colun.bia.  the  Terntories.    Ma        ba  I.k 
northern  Ontano  and   at  most  places  elsewhere  below  oo'.     The  greatest  range  ;i2.0  occurred  at  Fort  .Steele    N  I 

..s  bemg  the  only  station  were  .t  was  excessive.      In  portions  of  Mritish  Columbia  an,!   as   far  ea»t  as  Lake  Iluro;; 
the    ratnfall  was   b.^ow  average,   elsewlnn.  however  with   a   few   local  exceptions  it  w.u,  above.     The  c         " 
occurred   ,n   Nova  Scot.a,  and   the   chief  delicieney  in  British  Columbia.     The  prevailing  dir..ction  of  tl     w  . 
sou    .west  at   Ls,,u,n.ault.    B.C..  .south  west  at  Chilliwack.  H.C.,  noi-thwest  at  .Swift  Cnn-ent,.  .N  W  T    ..Ir       T 
s-..uth  at  Pnnce  Albert   N.W.T..  north  at  Winnipeg,  Man..  ..o,tl.  east  at  Port   Arthur.  On,,,      onth  w!-      a 
Stanley.  Ont..  west  a     Toronto,  Ont.,   south-west  at   Mo„„.eal,  Que,,  north  east  at  Queln-c,  north  at  (Irani  Ma     n 
N.H..  north-west  at  Ilahfax.  and  south-west  at  Charlo.tetown.  P.E.I.     No  thunde.stor.ns  w  re  ..epo  ted7,   m  I       i^ 
Columbia  and  only  o..,.  each  was  noted  in  the  Territories  at.d  the  .Maritime  Provinces,  elsewhere    hey  w    e  g 
At  lor    .Snnpson,  H.C    21   fogs  occurred,  and  in   the  Marithne  P,-ovinees  f.om   1   to   17  we.e  rep.rt'd  ;  elsLl  .  ' 
roni     to  .^  wer.  recorde.1  at  many  places.     At  stations  in   |.;ritish  Colu.nbia  and  the  Territorie    the  p  oporti.      .  ^ 

b,.,ght  sunshine  was  above  rage  but   in   the   other  provin it  was  below.     On  the  lowe nland        Ir    i 

,^u,nb,a  cherry  an.l  ph.,..  trees  wore  in  bio, n  t 7tl.,     At   Ka.nloops,  l,.C,.  t-ees  were  .ost  in  L 

.:  1 ::::':  •.^.:'- "  't  "■"'  t'::r"":''  '":■'  ^"""'  ^'^-  -™  "•  •-'  -  ••'>"  ''ot...  an-i  o,.  ,he  sa, 


date  anemones  were  in   'lower  at   Ileglna,  N.W  T.      At   Minned 
Pol  I  Arthur  HWii.Uuws  arrived  on  the  2;trd.     At  (i 


losa,    Mai...  wild   d.irkN 


riivenhuist  wild  ducks  and  wading   birds  w 
nth.     At  London.  Ont,.  m.tple  and  other  trMs  we.e  bu,.sting  ii,to  leaf  on  the  3()fb      At  Quel 


ppearec!  .in  th:     !0(!;       .,\( 

Is  were  recoi'ded  on  the 

s'c,  Qiifl.,  navigation 
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waa  open  on  the  2r,th.     At  Charlottetown,  P.E.I.,  trailing  arbutus  was  in  bloom  on  the  27th.     At  St  John   N  B 
nav.gat.on  on  the  St.  John  River  opened  on  the  24th,  and  grass  was  evcywhere  quite  green  on  th.  27th  ' 

.  ^l^^'-^l  '•'«  "•"■^'  '^■'^''<""  '-"'d  ">°«t  western  portions  of  the  I)o.mnion  the  ba.-ometric  pre.s8ure  decreased 
dunng  ho  .nonth,  and  throughout  the  country  the  mo,u.  was  ave.age  or  05  of  an  huh  above.  The  highest  pr,s,™ 
reoo,-ded  w,us  30-46  inches  at  Swift  Current,  N.W.T.,  and  the  lowest  2<.■:^S  inches  at  Ed,nontln  N  W  r  Th. 
greatest  rang.,  1  02  inch  occurred  at  Swif.  Curr-nt,  N.W.T.      In    British   C.Unnbia,  the  TerritorTe     and  Manitl^ 

.twasbebw      Ihe  greatest  excesses  .n  the  Provinces   referred   to   were  as  follows:   IT-S  at  Tobacco  Plain,   B  C 

^9  at    Macleod,    N  W.T..    4-9   at    Minncdosa,    4-9   at  Bathu-st,  N.B.,  4"0  at  Pictou,  N.S      and  the   gi^^ 
dehcences   were  C-;   at   Cartior  Oat.,  7^-3  at    East   Point  Anticosti,' Que.     The  highest  te.np  ratu,-  ,    104'7a 
Spe,  COS  Br,dge  was  recorded  on  the  29th,  and  the  lowest,  15-0  at  Savanne,  Oat.,  occurred  on  the  1st.     The  .  ean 
da.ly  range  of  te,..perature  was  unusually  high  in  BriHsh  Coluu.bia,  the  Territories  and  Manitoba,  30  being  exc   Id 
at  ,na..y  places     elsewhe.o  the   nu.ge  was   not   excessive.      I,.   British  Ooluu.bia,  the   Territ<.rieB  a..d  MalbrwHh 
ew  excep...ns  the  ra.afal    was  below  average,  but  in  „ther  portio..s  of  the  cou.Ury  it  was  above ;  the  chi  f  d  ficie     y 
occrred  .n  Mr.t.sh  Co luu.  ua,  and  the  chief  excess  in  New  B.unswick.     The  prevailing  .lirect  oa  of  the  wtd  Z 
outh-west  at  L.s,,u.„,alt,  B.C.,  west  at  Rivers   Tnlet,  B.C  ,  south.ea..t  and   ..orth  west  at   Battleford,  N.W  T    17 
ast  and  no,-  h-west  at    Russe  I,  Man.,  northeast  at  Port  Arthur,  Ont.,  north  at  Port  Stanley,  On t..  aortLl t  It 
L„.d»ey   Oat,  south-west  at  Montreal,  .^ue.,  aor.h.ast  at  Quebec,  south  at  St.  John,  N.B.,  south  at  Ha  fax   NS 
and  south-west  .t  .Sydney,  .N.S.     Thuaderstor.as  occurred  at  ,aaay  places  th.-oughout   the  c^ouatry,  they  be"«  ^^st 
p  evalent  ,n  Ontar.o      Fo„s  we.-e  reported  in  many  districts,  n.o.-e  especially  in  guel.c  and  the  M  ritin'e  P  oviZ 

iot  T TT,!;      • ' 'rr^' ''■''■' ""' "■"''''"•" "' ''''"''"'"^^••' '^•«-  -'^^ ^'--^ Simpson, B.C., 27 r; 

noted   but  w.th  the  except.on  of  5   at  Rivers  Inlet,  B.C.,  these  were  the  only  fog.  ..eported  from  B  itish  Colunr,. 

ii::2^'mcT  'To?t  '^'■'"■"^ ' '''"'''"--  •i.e^.acLard  owi;':;::;;,^^  ^ 

n-    e  1  e  it  ^■"";f^""V"'^  V:  r''"  '™T  ^":"  "'  "'""  ""  ""^  ^'^"'  "PP'«  '^'-^^  °"  *"«  23rd,  and  swallow, 

an.wd  on  the  1st.     At  (.,  o,.get,.wn,  Ont.,  st.awberrius  were  in  bl.3om  on  the  8th,  maples  were  in   leaf  oa   the   -'ist 

app  es  ,n  bloss,.,,  on  the  10th,  and  hum.niag  birds  were  seea  o.     he  17th.     At  (i.aLhurst,  Ont.,  plun   t r  L  were 
backw::^"  "'    ""''"  ""    '""   ''"'•     '"  ^"•"'^•'  ""'  '""  '^''"■'^"-  ^'---  veg;tlti.m  was  Z^ 

Junk.  Tl„-ougl,out  the  g.eater  portinn  of  the  country  the  pre.ssu.e  .lecreased  during  the  month  of  June  the 
mean  be  ag  about  average  everywhere  excepting  in  Quebec  and  the  .Maritiu.e  Provi,.ces  wh  1  it  was  about  0,5  .el.w 
The  h,ghestpre.sure,  3002  .nches  occurred  at  Haiieybury,  On,  ,  and  the  lowest,  .9  25  inche.  at  White  River  IT 
The  greatest  range,  ,.08  occurred  atCdga,.y.  In  Ih-itish  Colun.bia  a,.d  U.e  north-west  portion  If  It::!;^ 
he  ten.pe..atu,.e  was  above  ave.age,  whilst  elsewhe.-e,  with  a  few  local  exeeptio..s,  it  was  below.  The  hX 
tempe..ature  .-eported  was  102  on  the  13th  at  St.  Albans,  Man.,  and  the  lowest  19  •«  on  the  5th  at  1  o  £ 
Man.  The  ."ea..da.ly  range,  though  nowhere  exce.ssive,  excepting  at  t^.csnelle,  B.C.,  where  it  was  38  wl' 
generally  above  20  .n  ,he  Territories,  .Maa„oba  and  . ,ntario.  The  rainfall  was  aU.ve  average  at  os  tatio'n,  ^ 
Bnt,sh   t..lun.b.a,the    ler....o.-,es,   0,„.oio,   guebec  and   the   Mariti.,u,   P.oviace,,.   but   ia   uLy  localities     twM 

T^r       Hi   '"1-7  ^r'''\'':^^   '«"'-   ^''-«''-^   "«   P,.ovince.     The  chief  exce  s  I  1  Z 

1. .     tor,e-,  and    the  ch.ef  dehccey  .a    .Manitoba.     The    p.evailiag  directioa  of   the  wind   at  .selected  stations  w 
s..U.-wes    a    Es,,.,malt,  Ha.  en.ore  and  ChdliwacK,  B.C.,  north  at  Swift  t^urrent,  N.W.T.,  .south-east    t  llZd 

Oat !;;.  iM  ItVi'Tt'"'",  ,:"•'  ^"T    ^r'r  ""■•  ^''""'  -'■■^^ "'  '■"■■^  •^^"""'y-  •""••  "-^'' «'  'i'-"t< 

Hal,  ,.x,  N.,S.,  ,v„d  .sou.l,-we,st  at  Charlottetown,  P.K.f.  The  n.eau  amount  of  cloud  w.v,  6  in  British  Colu.abia,  5  ia 
thele,.r,toru.  o.a  Man.toba,  5  in  .  .nta.io,  5  in  guel.c,  fi  in  New  Brunswick  a,.d  .1  ia  Nova  Scotia  W^^^^^ 
storn.s  occur,.ed  at  most  stations  excepting  in  district,  contiguous  to  the  Paeitie  an.l  Atlantic  C,^.  wh  ew 
were  r..c..^d.      Logs  we,.  ob..rved  at  ,aany  stations,  but  excepting   20  at   Bort   Sanpson,  B.C.,  9  at      '  :  '  ^ 

B.L.,  r.  a   Toronto  (Jnt.,  fi  a    U  est  Po.nt,  .Vnticosti,  t^ue.,  8  at  Poi.a  Le  Preaux,  N.B    and  5   at  Whitehead    N  S 
the  Mun,ber    noted   at  an,  place  ,lid  no,  e..ceed  4,  a..d  in  n.ost  cases  there  were  only       or  2.     Mgh     g,        d  S, 
<K-curre.l  on  the  n,a,nlaa,   of  British  Colund.ia  on  the  10th  a.ul  llth,  but  litt n.age  was  do.,e  a,  1  lege    t    ..  w 

: ":;::";:,: ft.  v'v;r ;" :'  ■"  ?"•"'""• ''"  '''■^'  ''■'''■''■'  •"■ ''"  '"•"■  ^^••"•'"  --  -•  "<-«"'  "■•"-• 

A     S     nu'        t"  '"*:'''"?"""'  ""  ^'.'"  ;''■'' '''"^  -'•'■  "'  *'>'ll  f'-l-««  "-'  'I'"  -^l.-  a.ul  tirellies  were  seen   ,n  the  28th  . 

the  2  ,th^  A  Beatr.ce  .Muskoka,  Ont..  n-ghl-hawks  wo.c  first  seen  o,.  the  5th,  and  Hrellie.s  on  the  29  h  In  t^tebel 
and  the  Maritime  Provinces  vegetati.m  waw  backward.  VUODee 

J. n.v.  -During  the  month  of  July  the  barometric  pressure  deerea.,,d  con.sideral.ly  ov.r  th^  count rv  west  of 
W  Superior,  whore  It  was  from  -05   to   -lO  of  an  inch   Mow  average,  it  increased  ovet  g„e;.,c  and  the  Ml^mine 
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Provinces  whore  it  was  fro.    05   to   .10  above  average,  it  ~-<^.;^--/™^  ;j    ,  ^^^^^^^^ 
decreased  to    04   below  average  in  western  and  -°^'l-^'f"'^^'f'''\I^''''^^^^^  MS  occurred 

inch.s  ut  Haileyburg,  Ont.,  and  the  lowe.t,  2901    .nches  at  BaU^^jf JJ-^^  J^^^^  .f ^^J,  ,,J;^,i,  ,„a  the 
at   Swift  Current,   N.W.T.     The   mean  temperature  was  generally  below  average  in  ^^^^ 

Territories,  oud  al,ove  elsewhere  ;  in  many  districts  in  Ontano  >t  .as  from  4    to  6   -W     The  He  p      ^^^ 

reported  w'as  102-0  on  the  28th,  at  C^atesgarth,  N.W.T    and  the  ''^^^^l^ll^'^'^,'^^^^^^^^  it 

ra'nge  exceeded  20"  at  a  large  number  ^^  --"- -'^  ;;:  i;^^^: ^,^2 1™ ^  British  Columbia,  the 
exceeded  30°,   38°-3  occurring  at  Oatesgarth,  N.W.l.     The  raintall  was  a  "  ,^  ^„j 

Territories  and  Ontario,  whilst  elsewhere  it  wa«  about  average.     The  P--'^  "«  ^necUon  o   the  -nU 
south-west  at  Es,,uimalt,  U.C,  west  at  Quatsino,  B  C,  west  at  ^w.ft  Current,  NAV.Tsou^>he.tt  ^^  ^^^^ 

N.W.T,  north-west  at  Minne.losa,  Man.,  south-east  at  Winnipeg,  Man  ea  a  J-  f  *'^f  ^"^^^ '  ^,  g,  j^^n, 
Stanley,  Ont.,  south  at  Lindsay,  Ont.,  south-west  at  Montreal,  Que  north-east  '^^J^^^,^;^:!  at  all  stations 
N.IV,  and  south-west  at  Halifax,  N.S.  The  proportion  of  bright  --•;-  w-  ^f^.Zl clr.hi.,  53  in  the 
except  Barrie,  Ont,  where  it  was  03  above.  The  mean  amount  of  clou.^  '!  "  ' '"..gtSovaLtia.  Thunder- 
Te,rLries,  5-2  in  Manitoba,  4-6  in  Ontario,  50  in  Quebec,  5-2  >"  .f  7  '  ^  f ^.^^  th^^^^  -ported  from 

storms   were  general   throughout  the  Dominion  excepting  in  Br.  ish  Co  urn    a  w^^^^^^^^ 

a  few  stations,  12  were  recor.led  at  Alton,  Ont,  11  at  Erasmus  Ont.,  10  a  1^«  ""^••^;  th  xcep  ion  of  28 
Chilcotin,  RC,  Whiteside.  Ont.,  Port  Stanley,  Ont.,  Lucknow,  On  .,  '-' /^-^J*;  /".'j^,^^^  V^t  ^o  "t  Lepreaux, 
fogs  at  PoH  Simpson,  B.C.,  9  at  River's  Inlet  15  at  Bxi-""-  ^-J«  '  ^''^ '  r  2d'  it  a  few  place's.  At 
N.B.,    1«  at  Yarmouth,   N.S„  and   13  at  ^  "tehf   N.S.,  only  f  om  1   to  o  wer^^^^^^^^^^^^ 

Ouebec  and  the  Maritime  Provinces  vegetation  was  normal.  ,       ■      r>     t  „n   an4    the 

Maritime  Provinces,  and  remained  stationary  in  Ontario.     In  Brit.>l,  ^ '  "" "^^  ^^  j^^i,  below.     The 

the  Territories  and  Manitoba  from  average  to  ^5  above,  -';^;;7^^;;-\;;;;;;;  f  ^  ,,  p„,  Simpson,  B.C., 
highest  pressure  observed  was  3055  inches  at  Haileybury,  On  .,  and  **>«;"7'*;;;  "  \  ^^  temperature  was  atove 
where  aL  the  greatest  range,  115  occurred.  In  British  Co  lumW  ^^^  . J-'  :;;;„tr  recorded  w.s  103"  at 
average,  but  in  other  portions  of  the  country  it  waa  generally  below.     The  >''o'>«^^^^^^^^^^  Columbia  and 

Gat^sgarth,  N.W.T.,  on  the  11th,  and  the  lowest,  25-7  at  Henrietta,  Man    on  the   -^tk       "  ^  j^ 

the  Territories  the  mean  daily  range  at  many  stations  was  unusually  high    38  -  -J^  .     J^^  ^^^^, 

ManiU.ba  and  Ontario  the  ■-«-.  also  high  but  ^  ^^^^  Jj^  '  ^  J^t  stins.  The  proportion 
average  throughout  the  country,  excepting  in  Ontario,  where  t  was  sugni  y  elsewhere.     The  mean 

:f  sunshine  wts  below  average  at  stations  in  Quebec  and  the  Maritime  ^^^^^^  ;  '^  ^'^^^^^l,  .„  Q^.^ec, 
amount  of  cloud  was  36  in  British  Columbia,  42  ,n  the  Territories,  4  4  in  ^'"^^  '  ;  ;.,^^,^  y  ^  ,  south-west  at 
and  5-3  in  the  Maritime  Provinces.  The  prevailing  direction  of  the  wind  ;7j;'J/;^;'™;est  t  Minne,loBa. 
Kamloop.s,   B.C..   north  at  Swift  Current,  ^^VX,  nort  -west^at  Prmc    A  b^rt   VW^F    no^^^^^ 

Man.,  north-west  at  Winnipeg,  Man.,  west  at  Port  ^f^^'^";^'^^''^^  ^o  tlwes  at  Quebec,  west  at  Father 
Stanley,  Ont.,  north-west  at  Toronto,  Ont.,  -"'^^'^^^'^^/^^^^'^  !  ,^;;i;;°;  ^  s  and  south-west  at  Sydney, 
Point,  Que.,  west  at  Chatham.  N.B.,  south-west  at  St.  John  ^^•'^•- r;*J^*^f;J  ^''j.f^;^^^^^  ,,„„rded  at  Quebec 
N.8.     There  were  few  storms  during  U.e  month,  but  velocities  »/  ^^-Tjl «  fro     th  t  ^^^  ^^_  _^^  ^^_ _^^^_ 

on  the  2r.th,  317  from  the  west  at  Winnipeg.  Man.,  m  *  '-^  f '''•;"J^"JJjX\,,„„,^  „,e  least  number  being 
N.W.T.,  on  the  13th.  Thunderstorms  occurred  at  r^V^''''""^,;'^^!  the  Mari  i^  Provinces  fogs  were 
reported  from  British  Columbia  and  ^he  Maritime  Provinces.  In  ^J-^^;';  ^^^^^  p,,„„,,  „,n2  at  Grand 
recorded  at  many  stations,  the  greatest  number  being    .,  at  St.  '^^^^J-^^'J^^'l       j,  „„,  ,,,,,,,  i„,et,  B.C..  11 

r:;:i;\;:^::r:;o:S'--;-=^^^^^^^ 

::::.but^aused  little  o....lau^..geUU.beii..^^^^ 

grain  crops  were  nearly  all  harvested  by  the  J  1st      At  remou  n  Sound,  Ont..  grain  cutting 

was  started  on   the  3l8t.     At  Wyoming,  unt    im.  loii  «  ^^^^_^  ^^^^  changing 

^ Y-  «":.:X:TQ;r\r :e:t:^  r  Z'S^  ^ig^;;^:  a age  ..  vegetath..,  and  harvesting 

:l::.:;:      y   :«.         l  M^Lne  Provinces  vegetation  was  very  backward  and  grain  crops  were  only   air. 

H..:,..! -During  September  the  bar etrie  pressure  increased  ^.isiderably  ^-  ;;^^MannoU ^nd  i. 

British  Columbhs  decre.s^  in  the  southern  portion  of  the  TerntorieB.  and  rcuuu..J  .t«t„.n„r,   ..!.«her 
19 
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B„t.sh  Colu,nb.a  the  Terr.tor.es  and   Manitoba  it  was  from  average  to  -04  inch  above,  in  Ontario  it  was  about 

blw  Th"  ?"t  T^  '""  ''  '°  '''  '"'"'  ''^'''  ''"'^  •''  -^^^  *^^"''"'°  P----  i*  --  ^■•-  -erage  Hol 
below.     Iho  highest  barometric  pressure  recorded  was  30-60  inches  at  Qu'Appelle,  N.W.T.,  and  the  lowest  "g.oa 

mches  at  M.nnedosa,  Man.     The  greatest  range.  1  -26  inch  also  occurred  at  Minnedosa.     The    en,perature  wTs  Mow 

average  m  Quebec  and   the  Maritime  Provinces,  but  elsewhere  with  few  exceptions  it  was  above.     The  la  el 

excess  was  noted  in  the  Territories  and  Manitoba,  +  10-2   being  recorded  L  Treherne,   Man.,  and  T  11  "9 

cir?\  Mwt'  'TPT"'-^'  9«"  °<='="--'-«<i  "*'  Hillview,  Man.,  on  the  3rd,  and  the  lowest,  17"0  at 
anT^i^  h''  k'?  •'  ?  '''  •'''•  '''■^  '"^''"  ^^""y  ^^"Se  of  temperature  was  unusually  large  in  the  TerritoriL 
and  Mamtoba,  but  .n  other  portions  of  the  country  with  a  few  exceptions  it  was  alx,ut  average.     At  Gatesg^ 

Brlh'rn?     'rV"  ■     "^'^  ™°f''»--  generally  below  average,  but  at  a   large   number  of  stations  in 

B  C  sou^  ".  H  "T,"^''^''"'^  1^  «»«''"y  ''bove.  The  prevailing  direction  of  the  wind  was  south  at  Es.,uima It 
Sin;eZ!  M  "  '""■"'  ^\f  *™'-P^'  ^C-.  -St  at  Calgary,  Swift  Current  and  Battleford,  N.W.T.,  lerl; 
M,nnedosa,   Man.,   south-east  at  Winnipeg,  Man.,  west  at  Port  Arthur  and  Parry  Sound,  Ont.,  soutv-wes   at  Per 

atSlr  P  ■'  To"  "'  ''ZT'  '"''■•  ^°"""^'''«'  "*  *^°"'-^''  ^^'--  -"^''--'  -d  .est  at  Quebec,  Qu  IZt 
west  at  Sydney,  >.S      The  proportion  of  bright  sunshine  was  considerably  above  average  at  all   station     repor   ng 

"c'u  rW  !t  m?nv  t  r  '  ""  "."  ^"'"'  '  "  ""  ""^^  ^''•""^"■'='^'  ""''  '''  '^  ^^'°^"  «-'-•  Thunderstor.ns  though 
very  fT^     Z7        T  '?  'TT  """  '*'"  """^'"""^  ''"'''  '"  ^"«"^*'  ""''  '"  «"'">>  Colun.bia  there  we^-e 

very   ew.     The  la>^-est  number  recorded  was  4  at  Oonikup,  N.VV.T.   and   Bognor.  Ont.     Fogs  were  recorded  at  a 

Kootenay,  B.C    9  at^o.nt  Le  Preaux.  N.B.,  8  at   River's  Inlet,  B.C  ,  and  Cottam,   Ont.     Sharp  frosts  occurred  h 

:n      e  'r  n -r  '^T  '"r""^^^'  '^"'  '"  '''''''''  ^''"^^'^  ""•=  ^""^^«''  '-'^  ''"  '^•>-««^  -'«-  ^y  the  30  h,  ^hi. 

Toronto      r''uiVutH"'  '"'J'''^^-—  ^''"-g. -^  -  — «   the  trees  were  bare  by  that  ,late.       n 

firstUme  on  the  28th  ""'  ""  ""  °'  ''"  '''''  '""^  *•'"  '"'  ■^"■^""^^•^  °"  ^"^  ^Oth,     Ice  formed  for  the 

OCTOUER  -In  Quebec  and  the  Maritime  Provinces  the  barometric  pressure  increased  ;  in  ea.stern  Ontario  it 

ZZ^^T:!'''"' ''7'''' '''''''-''■     '"   ^'•'''^''  C„.umbia.tL  Territories  and   Manitlat^::     o 
a  e.age   to    0,    b..low  ;  .„  Ontario  .t  was  from   O.'i   to   -12  above,  and    in  the  greater  portion   of  Quebec  and   tie 

and  the  lowc  t,  .9  16  at  Stony  Mountain,  Man.     The  greatest  range    1-30  inch   oocurre.l  at  Prince  Albert    \  W  T 

llTZTTr  "^"  '"■""^''  ""■""«''""'  ^''«  ^°"""'""-  ""-P^-S  -  "-^heru  Nova  Scotia  an.lPHnlo 
Edwaui  Island  where  it  was  generally  below.  In  Ontario  it  was  as  much  as  7-0  above  avera-e  at  some  tat  ons 
Ihe  highest  temperature   92   0  was  report<xl  from  Cottam,  Ont.,  on  the  1st,  an.l  the  lowest,  S-O  from   IlTl  v    w  and 

lhepuc.pitationwa.s  generally  below  average  excepting  in  portions  of  Ontario  contiguous  to  Lake   Huron   and  the 
^        Z^l^'  ZTTT    P  -^^:-'-'^"-^--iboia.  Alberta  and    Kootenay  district.   B.C..  where  I    w 
.1  era,eorabo^e.     In   the   Maritime   P,ovi,„.es  the  deficiency  was   most  exceptional,  it  being  nearly  six  times  the 

z..;'z:;.  ^::rB  c'°"  d  7';-  'TTr' '"'«"'  -'"'- '--  -^'^^^  -^'-  -  "•'  --'-  ^^ 

mJutish  Columbia,  4-8  in  the  Territories,  .50  in    Manitoba,  45  in  (Ontario,  41    in  Quebec,  3  9  in  New  I'.runswick 
and    4-a   ,„   Nova  Scofa.      The   prevailing  direction   of   the   wind    wa,s    north    at    Es,,  imalt,    BC     soiZ  st 
Kamloops     B.C.,    south     at  Swift    Current,    N.M'.T,    south-west    at   Prince  Albert, 'kW.^.,    nonl -wet    a 
M  inedosa    Man.,   north-west  at  M  innipeg,   Man.,    west   at    Port  Arthur,  0„t..  east  a     Parry  .^ou.      north  a 

Clitm^B      "■;,"'"■"'  "'   ?"■;?•   '''''■'   ^""'•'•"^^^  ''   ^^°""-"'   ^-- -u^''west  at  Quebec,  Qu.,:;tt 
Chatlam.  N.i     north-west  at  St.   John.  N.B,  north-west  at   Halfax,  N.S„  and   south-west  at  Sy  In  y,  NS      In 
la  itoba  no    hunder.storms  were  ..corded,  and  in  the  Maritime  Provi,„.es  only  two  were  noted  ;  iif  othe    pr  vinces 

1  at  Pete      '  ''"cT"''  'T     ''  ""  '"  "'  ^"'^  ^"''^'""'  "•^-  "^  ''^   "'""''''.  '«-  »«  "^^  ^cst   Kootenay,  BC 

3ln  '  AtCa    ar    ;r  ''"""' '"* '^"*"  ""   ">'-'   ■""-'-"   -'-  -  the  31st,  and  by  -he  same  , late  the  tees 
wt.e  ban  .     At  Calgary  there  wa,s  snow  on  the  12th  an.l  l.Hh,  and  at  other  stations  there  were  light  falls  of  snow 

t      .Is     e  "'7  ''-•'^'  --ywhere.      In  Manitoba  wild  duck  and  geese  had  left  for  the  south  by    1„.   l.^th, 

1  e   o  t       'r  P  '"';         n  """  ''"'"■':'  '"'''  '"^  "'  '"""  ■'""""  ^' "•"'''■  ~tlieU,,s.s  frogs  were  heard  piping 

on   the     4tl.   at   Pembina  Crossing,   and  a  number  of  migratory  bi„is  were  soon  on   or  about  that  date.     Ivosts 
occurred  at  nearly  al!  station,  in  Ontario,  and  snow  foil  a.  moat  piaoo.s  duriog  the  last  few  days  of  the  month  tog 
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fc  X!l:  l.'ltdU.ric.,.     In  gUbec  .M  .h.  M™.i„.  P™.!.™,  <™»  «c»,^  upon  ..v.„l  d.,.  b„.  ,h.  .„» 
were  not  bare  until  near  the  end  of  the  month. 

NovEMDEH -During  November  there  was  a  great  diminution  of  barometric  pressure  over  the  eastern 
provin^=  in  ^ weLn  por.on  of  t.  count,  a  -^  i~  too.  ,^  ^r  ^^^^ T::::^^ 
was  from  -05  inch  below  average  m  the  southern  Port.on  t,,  05  ^^ve  m  nor  _^^  .^  ^^  ^^^^ 

Manitoba  it  was  from   .0.5  to  -10  above  -^^S^'  ;"^ j;^^,';^^^^^^^^^  ,„d  Medicine  Hat,  N.W.T.,  and 

averaee      The  highest  barometric   pressure  recorded  was  .30  97  inches  at  v.ai  ary  ^  ^    ^,  t,^„^„   ^^  „      t„ 

Zlowest,  28-81  Lh.s  at  Truro,  N.8.     The  greatest  range^a.  /.f  ^^  Mol  it  h!tt  Tht  IZ'  n.al.ald 
British  Columbia  the  mean  temperature  -^^^'f  ;''^^'7''^^71  ^^  Jtbw    "^  eastward  to  Manitoba 

and  Islands  it  was  generally  abov.^  ^;:,^'^:^olt::  Z  tlptlLetal  ZX  from   V  to  3"  below  average 
thiB  difference  decreased  to  about  3    below.     In   Jntar  v  Maritime  Provinces  it  was 

;r  r"r."!t::',rl7.Lri  •s;;=fr„;;r  .::z ...  ..•■.  -^^^^^^^ 

irom  1    lo-  simoaon    N.W.T.     The  mean  daily  range  was  not  high,  Griffin   hake,  B.C. 

1st.  and  the  lowest,  -38  0  at  tort  Simpson,   r^.  recording  38'.     The  precipitation  with  a  few 

being  the  only  place  where  it  was  al^ve  o  '^^^^^^^ Z^-.L  Territories,  the'  greater  portion  of 
exceptions  was  above  average  at  stations  m  Br  ti  h  ^'^'""^'  •  ,,,j    ^^,^,,      ^,  ,t^,i,„,  ;„ 

Ontario,  Quebec  and  fl^'^-^^ll-Zl'^Tyly^^^^^^^  The  proportion  of  bright  sunshine 

Ontario,  north  of  the  Lakes,  and  in  the  Ottawa  ^^    y  t  ^  J             ^^,,  Winnipeg,  Man.,  where  it 

was  below  average  at  all  «^;^^'--;-«P.78 '^^J' "^^^^^^^  '^t  cloud  was  6-5  in  British  Columbia, 
was  above,  and  at  Durham,  Ont.,  where  .  ^^  "73„..^;  "^^  Z.  in  New  Brunswick,  and  7-9  in  Nova  Scot:ia. 
6-0  in  the  Territories,  i-9  in  Manitoba,  .  1  '"  0"'7-;,  °   ittS.  so  th  we.t  at  Kamloops,  B.C.,  west  at  Hwift 

The  prevailing  direction  of  the  wind  was  i^rth  at  Ej--^  ;  ^^^^^  ^^^^  ^^  Minnedosa,  Man,,  west 

Current,  N.W.T..  north-west  at  Fxlmonton   N.W/T    w.s    at  P     ce  A  ,                   ^^^^  ^^  ^^^^  ^ 

snow  for  good  sleighing  everywhe  e  hi  ^  ^  ^;°^;  ^-^^^^^^^^^^^^  ^;.^.  ,,,„  „„  „,„  ig,,,  o„  the  30th  the  ground 
ploughing  was  continued  to    he  Sth.     A    S to  ly  Creek  J  ^^         ^^_^  ^^^      ^^^^  .^^   ^^,^^^  ^^^^.^^^^ 

was  bare  at  most  southern  s^.ons  ^^^^^^^J^^^  fr^o'ver  on  the  18th.  At  Quebec,  Que.,  the  f.rst  snow 
an  itich  lu  thicktiess  ^f^''^  U.'.'d  t  o^^w  t  this  a.ul  n.ost  other  stations  in  Quebec  on  the  30th  was  from 
of  the  season  f«'' -;;«j^';f,  :/;/,'  ,,^  "1,,,  was  ba,e  everywhere  excepting  in  the  woods.  At  St.  John, 
2  to  .1  inches.  At  ,P«7' '^";:; '";!'7' ,*f  ^iJ,,  ,,,;„,,  permanently  frozen  over.  At  Parrsboro.  N.B.,  there  w.vs 
ir^STZ:^.  Its.;;::  -::]..  J1  .e  ..adlrmed.  ^  CUrlottet..!  KK.I.,  there  was 
1.^7snow  for  sleighing  on  the  19th,  but  it  soon  disappeared,  and  the  ground  was  bare  on  tae  30th. 

DKrPM,.KU.-ln  British  Colu.nbia  the  barotnetrio  pressure  increased  during  December,  it  being  ^-^  •;^"";;'; 
UEOhMi.hu.  'ivnitories  there  was  a   marked  decrease,  the   mean   now   being  about    0.) 

2:rt^;  ^d^i::;:—?  t2:7z.  :::XtrL.....  range .... 77 ..  a^.. 

^Lpson  and  Ri.r's  TnK  B.C  The  .n.,o.ture  w.  a  1^^;^-::::^::^;': 0^::^  ^aX' ol 
„  ,„.itish  Columbia.  ^'-Z^^'-;'  ;  'V  2 Ho  O^^Z  the  MariUme  Provinces  it  wa,  average  or  slightly 
slightly  below.  Tn  central  ami  east  ni  '»'":"":  ^'^^..^^i,,^,,,  ^.  „  _  „.j  ^he  chief  excess  was  3'  above  at 
above.     The  chief  do.icieucy   reported   was   1     below   '^"^"^l.  ^^    „„   ^,.,   .^g^,,  „„a  the  lowest, 

F.lmonton   N  W.T.     The  highest  temperature   reporle.1  was   6..   0  at    \oinon,  li.c.,  on  . 

-r'^'Klieehill,  N.W.T.,  on  the  17th.     The.  n.ean  daily  range  of  temperature  nowhere  exceeded  J,    0,  and  at 
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most  stations  it  wa.  below  20-0.     I„   British  Colu.nbi.  the  precipitation  varied  considerably,  ,„„re  especially  near 
h    co.st ;  at  R.ver's  Inlet  .t  was  8-3  inches  below  average,  whilst  at  Kuper  Island  it  was  3-7   nches  aZe     i„ T 
Inter,or  the  difference  was   not  so  great,  and  upon  the  whole  it  was  rather  below  average.     In  the  TlTtories  and 
eastward   to   New  Brunsw.ck   though   the  precipitation  was  below  average  at  so^e  stations  it  w^abr at   a^^ 
g  eater  nu.nber,  and  the  departures  fro.n  the  normal  were  nowhere  very  great.     In   the  Maritime  Province,       wa 
be  loZ  "  TlT'  ""'"'fV':  P-P-^'-:'^  ""«'"  -nshine  was  above  average,  but  at  stations  elsewh  Z 

below.  The  n.ean  au.ount  of  doud  was  7-:>  in  British  Columbia,  5-5  in  the  Territories,  f-G  in  Manitoba,  7-3  .^ 
Ontano,  69  >n  Quebec,  o-C  .n  New  Brunswick,  and  07  in  Nova  Scotia.  The  prevailing  directionTthe  wLd  Tt 
selected  stat, ons  was  no, tu  at  Es,uunalt,  B.C.,  north  at  Aga,ssi^,  B.C.,  west  and  north-west  at  Edmonton  iJwT 
west  at  Swift  Current,  N.W.T.,  nortli- west  at  Prince  Albert,  NWT  -vest  at  Minn«,l...  M  ""'™"' •"■  ^^'J' 
north-we.st  at  Winnipeg,  Man.,  north-west  at  Port  Arthur,  Ont  wesu't'  Cy  Im  Ont  ^e^t^^;  '^T  T' 
Ont.,  west  at  Toronto,  Out.,  east  and  west  at  Ottawa,  Ont.,  south-west  at  Montre,  1,  Que'  northl!  It  OuT^' 
west  at  Chathan,,  N.B„  west  at  Grand  Manan,  N.B.,  north-west  at  St.  John,  N.B.,  no  th  we'st  a    HaSL    N^        ,' 

iTlIndTc"/-^''"''''   ''•'•  /.'7"'''^  ^■''  ^^"'"•"•^  '-"'  '-"'  ^'"""-  -"^'   --'^.   l"e:-;llf;„rKu:e 
Island,  B.C.     togs  were  reported  from  many  stations,  but  in  most  cases  they  did  not  exceed  4   the  ..re;....?       T 

being   29  at  Port  Simpson,  B.C.,  11    at  Cannington   Manor,  N.W.T.,  9  at  Monti    (Tue     ;nS   8  at  Wl  r,'     T 

N.S..  and  Sable  I,siam.,N..      Snow  fell  throughout  British   Columbia,  but  in  trwLtt'^o     on  the  gr  ^^^^^^^^^ 

bare  or  nearly  so  on  the  31st  ;  in  the  eastern  portion  there  was  fair  slei.'hinL'  in  m,u,v  ,\i,tZf.    l     •        fu 

part  of  the  month,  but  Chinook  winds  melted  1st  of  the  snow  ti  1."  T.   Z  Zft^^s     nd  IZil  a'  'Tl 

the  snow  that  fell  was  melted,  .ut  there  was  fair  sleighing  i„  most  districts.      In  oTtalThe  dtp    T  \^^^^^^^^^^^ 

.t  be,ng  much  less  in  southern  than  in  the  northern  portion  ,  at  the  end  of  the  month  there  w,«  fa'Tlei  L;: 

in  most  districts.     Snow  fell  fre.,uently  in  the  Province  of  gueb-c,  but  it  was  not  heavy,  and  the  dllT  at  Ou  Z^ 

on  the  31st  was  only  .5  inches.     In  the  Maritime  Provinces  most  of  the  snow  that  felfliad  m  led ty    h  '   1^       d 

the  g-""d;n  many  districts  was  ,,uite  bare.     The  thickness  of  ice  on  the  31st  was  16  inches  at  Swifl  Curren  '  "d 

Medicine   Hat.  N.W.T.,  10  inches  at  Winnipeg,  Man.,  8  inches  at  Orillia,  Ont.,  6   inches  at  Port  Stanley  Ont    9 


